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INTRODUCTION 


For almost three-quarters of a century, the Province of 
Ontario has been investigating the water quality of the 
Great, Lakes in recognition of their vital importance, to the 
health and well-being of the citizens of Ontario. 


Surveillance by the Ministry of the Environment of water 
quality in the nearshore waters of the Great Lakes and in 

the interconnecting rivers provides basic information on 
water use suitability, on pollution movement and distri- 
bution, and on the need for remedial and preventative waste 
management programs. In addition, this surveillance provides 
a valuable input to intensive assessments of localized water 
use problems. 


What is likely the earliest record of provincial involvement 
in surveillance of the Great Lakes is contained in reports 
on investigations of potable water supplies made subsequent 
to the signing of the Boundary Waters Treaty between Great 
Britain and the United States in 1909. This treaty which 
was intended to ensure the equitable sharing of the boundary 
waters between Canada and the United States remains in 
effect today. 


The Ministry's Great Lakes monitoring program as it now 
exists, had its beginning in 1966 when the Ontario Water 
Resources Commission joined forces with the Canadian and 
U.S. Federal agencies and the Great Lakes States ina 
detailed investigation of pollution problems in Lakes Erie 
and Ontario, and in the international portion of the St. 
Lawrence River. As a result of this investigation which 
revealed pollution problems in the waters of the Great Lakes 
and in response to the IJC's recommendations to remedy the 
situation, the Great Lakes Water Quality Agreement between 
the two countries was Signed in April 1972. To better 
assess performance of abatement programs in meeting the 
objectives contained in the Agreement, in keeping with our 
increased knowledge of water quality conditions and pro- 
cesses and also in response to changing development, the 
monitoring program is under constant review, and modifications 
are made as required to optimize the information gathering 
process. While the Province has conducted periodic surveil- 
lance programs, in Lakes Huron and Superior since 1966, the 
major involvement in these two lakes commenced in 1973 under 
a special reference to the International Joint Commission. 
This international study will take three years to complete. 


This publication which is comprised of one volume covering 
Lake Ontario including the Bay of Quinte, and the Niagara 
and St. Lawrence Rivers, and a second covering Lake Erie and 


the St. Clair and Detroit Rivers presents data collected by 
the Ministry of the Environment during 1972. This was the 
year that the Ontario Water Resources Commission was incor- 
porated into the Ontario Ministry of the Environment, and is 
also the first year for which such an extensive publication 
of the Province's water quality data has been developed. 


To assist the reader in examining regional and seasonal 
differences in the water quality of Lakes Erie and Ontario, 
colour coded presentations of key parameters have been 
included for each survey. Plots of mean annual water 
quality for cross-sections in the connecting rivers have 
also been provided. Interpretation of the water quality 
status at any location can be made by reference to the 
Ministry of the Environment Publication "Guidelines and 
Criteria for Water Quality Management in Ontario - July 

V9 74a. 


WATER QUALITY DESCRIPTORS 


PNeEerprebation Of. Data 


The following chemical, physical and bacteriological para- 
meters measured in the Great Lakes Water Quality Monitoring 
Program are defined. The significance of each measurement 
in regard to some water uses can be determined by referring 
to the booklet called "Guidelines & Criteria for Water 
Quality Management in Ontario" published by this Ministry. 


A. ANALYSES AND MEASUREMENTS CONDUCTED AT THE SAMPLING SITE 
Temperature 


Water temperature is an important factor for the evaluation 

of a number of water quality parameters. Temperature signifi- 
cantly affects the solubility of gases (e.g. dissolved 

oxygen) and directly affects biological and chemical reaction 
rates. Since wastes from certain industries are often 
discharged at high temperatures, they can cause deleterious 
effects in receiving waters. The primary effects are bio- 
logical but the warmer water may have economic effects on 
downstream users. 


Dissolved Oxygen 


Dissolved oxygen in water is derived directly from the 
atmosphere or through photosynthesis in aquatic plants. 
Ample dissolved oxygen is necessary to maintain satisfactory 
conditions for fish and other biological life in water. 
Oxidation of some inorganic compounds and decomposition of 
Organic wastes exert an oxygen demand on the receiving 
bodies of water. When large quantities of organic matter 
are involved, the rate of oxygen demand may exceed the rate 
of oxygen replenishment from atmospheric or photosynthetic 
sources to produce an oxygen deficit. If it is large, an 
anaerobic environment may result which will restrict bio- 
logical life and contribute to the release of nutrients and 
heavy metals from sediments. 


The content of dissolved oxygen in water at equilibrium with 
a normal atmosphere is a function of temperature, and the 
solubility decreases with increased temperature. A con- 
venient way of expressing dissolved oxygen content of lake 
waters at a particular temperature is to convert it toa 
percentage value of the theoretical solubility of the gas at 
that temperature. This is expressed as "percentage oxygen 
saturation". 


EE 


The symbol pH is used as an index of the acidity or alka- 
linity of the water sample. The range extends from Open omey. 
acidic, to 14, highly alkaline; with the midpoint, pH 7 4 
being taken as neutral (at a standard temperature of 25. 0Cye 
Most standards for receiving waters are based on maximum and 
minimum allowable pH values rather than on acidity and 
alkalinity. Most living aquatic organisms, either plant or 
animal, function most effectively at neutral or near-neutral 
pH values. 


Alkalinity 


This is a measure of the combined total of three classes of 
materials contained in the water sample: hydroxides, car- 
bonates and bicarbonates.. Although of little sanitary 
significance, it is important in water and wastewater 
treatment. Effluents of high alkalinity, particularly if it 
is due to the hydroxide ion can cause high pH values in the 
receiving water and damage or destroy aquatic organisms. 


B. BACTERIOLOGICAL EXAMINATION 


Total Coliform, Fecal Coliform and Fecal Streptococcus Organisms 


The Membrane Filter (MF) technique is used to obtain an 
approximation of the concentration of total coliform organisms. 
These organisms are normal inhabitants of soils and the 
intestines of man and other warm-blooded animals. They are 
always present in large numbers in sewage, and are often 

found in watercourses adjacent to industrial, agricultural 

and other pollution sources. The results of the examination 
are reported as MF coliform count per 100 ml of sample. 


Fecal coliform and fecal streptococcus organisms are generally 
found in the alimentary tract of warm-blooded animals. They 
are directly indicative of sanitary waste intrusion and/or 
fecal contamination from warm-blooded animals. The results 
are reported as coliform counts per 100 ml of sample. 


C. PHYSICAL AND CHEMICAL DETERMINATIONS 


TUEDLEEEY. 


Turbidity is caused by the scattering of incident light by 
colloidal or suspended materials such as algae, bacteria, — 
detritus, clay and other mineral substances, In view of the 
fact that certain materials in solution or suspension can 
also absorb incident light imparting a colour to natural 
waters, a reduction in clarity can take place throught ne 
absorption process. Both colour and turbidity affect the 


domestic use of water in that they must be removed prior to 
public acceptance. Both are objectionable qualities not 
only as far as aesthetic aspects are concerned, but also 
because they decrease light penetration, thus inhibiting 
photosynthetic organisms. 


Large Organic suspended solids can settle out on lake 
bottoms where they undergo slow anaerobic degradation into 
smaller particles; as a result of certain physical pro- 
cessess in the lakes these small particles can often be 
Lesuspended causing nigh turbidity. 


Secchi Disc 


It is possible to treat the absorption and scattering of 
light as one process since both lead to reduction or attenu- 
ation of light intensity. Because the majority of light in 
natural water may be absorbed or scattered by algae, deter- 
mination of light penetration as a function of depth in a 
lake may yield information that can be interpreted to 
estimate the productivity of a region of the lake. Limnolo- 
gists measure the concentration of microscopic plants and 
animals in the lake by determining the depth to which direct 
sunlight or diffuse sky light penetrates in sufficient 
quantity to support life. This is done by lowering a Secchi 
disc, a black and white disc about 20 cm in diameter, to a 
depth at which it is just visible. At this depth, solar 
light penetrating the lake is reflected off the surface of 
the disc back through the water in a quantity just suf- 
ficient to permit the observer to distinguish the disc from 
the scattered background light. As a general rule, the 
depth of light penetration is assumed to be twice the Secchi 
disc depth. 


Conductivity (Specific Conductance) 


Ionized chemical compounds present in surface waters, either 
naturally or as a result of man's activities, contribute to 
the electrical conductance: e.g. calcium, magnesium, sodium, 
bicarbonate, carbonate, chloride, nitrate and sulphate. 

There is a direct correlation between the total concen- 
tration of ionic species dissolved in water and this property 
measured at a particular temperature. Conductivity serves 

as a control parameter and is an excellent indicator of 

water quality changes since it is highly sensitive to vari- 
ations in dissolved solid concentrations. 


The specific conductances of lake waters of Ontario range 
from 100 to 350 micromho/cm, with Lake Superior exhibiting 
95-100, Lake Huron 200-250, Lake Erie 250-300 and Lake 


Ontario showing the highest values of all ranging between 
325 and 350. This property gives information on the 
mineral concentration of raw water. 


Chlorophyll a 


Chlorophyll is the natural pigment component of all green 

plants. The quantity of chlorophyll in a water sample is 

therefore a good indication of how much plant material is 

present. More specifically, chlorophyll levels provide a 

measure of standing algae crops which can then be used to 

assess the effectiveness of nutrient removal programmes as 
well as the general trophic status of lakes. 


Phosphorus 


This element is commonly found in nature in the FOLM.Or 
phosphates. Untreated and treated sewage, some industrial 
wastes, and agricultural drainage contain significant 
concentrations of phosphates. The laboratory provides two 
phosphorus determinations: total phosphorus and dissolved 
orthophosphate. Total phosphorus includes all forms of 
orthophosphate, pyrophosphate, metaphosphate, polyphosphate 
and organic phosphorus, while dissolved orthophosphate 
includes those forms of phosphorus which pass through a 0.45 
micron membrane filter and which react under the conditions 
of the test to produce orthophosphate. 


Phosphorus is a primary nutrient for plant and animal life 
and like nitrogen passes through cycles of decomposition and 
photosynthesis. Although there is no firm criterion £0x 
phosphorus, it is generally considered that to prevent 
nuisance algal growth, total phosphorus in lake water should 
not exceed 25 microgram/1l. 


Nitrogen 


Nitrate: 


Nitrate, the end product of the stabilization of organic 
nitrogenous matter primarily through aerobic biochemical 
processes, occurs in polluted waters that have undergone 
self-purification or aerobic treatment processes. Wastes 
from chemical fertilizer-producing plants and drainage from 
fertilized agricultural areas are important sources of 
nitrate pollution. However, nitrates are not abundant in 
natural surface waters, since photosynthetic action. Cous 
stantly utilizes nitrates and converts them to organic 
nitrogen in plant cells. 


Ammonia: 


In surface waters, ammonia nitrogen results from the decom- 
position of nitrogenous organic matter. It may also result 
from the reduction of nitrites and nitrates either bio- 
logically or chemically. Small amounts of ammonia, may also 
be precipitated from the atmosphere by rain water. The 
presence of ammonia nitrogen in surface waters is often 
interpreted to suggest the presence of pollution by sanitary 
sewage. Discharges of industrial wastes from chemical, 
steel and gas plants may also add ammonia to water. 


Organic Nitrogen: 


Nitrogen is an essential constituent of protein in all 
living organisms. Also, nitrogen compounds form the basis 
of most organic fertilizers. In these forms, organic 
nitrogen is abundant in surface waters. In organic matter, 
nitrogen undergoes changes of decomposition from complex 
proteins through amino acids to ammonia and nitrates; and 
also changes of synthesis from nitrates into plant and 
animal forms. This nitrogen cycle in nature is brought 
about by bacterial action (decomposition), and photosyn- 
thesis (reconstitution) whereby organic matter is regener- 
ated. A measure of organic nitrogen is therefore important 
in assessing the availability of nitrogen for biochemical 
UCL LV zation. 


Chlorides 


Chlorides are found in practically all natural waters. They 
may be of natural mineral origin but in general the largest 

contributions can be traced to domestic sewage discharges, 

municipal storm drainage and industrial wastes. 


While not harmful to health in moderate quantities, high 
concentrations of chlorides make water unfit for municipal 
and some industrial supplies and livestock watering. In 
addition, high chloride levels are responsible for increased 
corrosiveness in water and being toxic to many plants, may 
render water undesirable for irrigation when chloride 
buildup in the land occurs. 


Iron 


Iron is the second most abundant metallic element in the 
earth's crust, next to aluminum. [Iron in water may result 
in the growth of iron bacteria causing unpalatable tastes, 
discolouration of clothes and plumbing fixtures and produce 
scales in water mains. The recommended limit for drinking 
water is 0.3 mg/l of iron, but this is not based on physio- 
logical considerations since iron in trace amounts is 


essential for nutrition. Rather the limit is based on 
aesthetic and taste considerations. 


Phenols 


The phenolic compounds, collectively referred to as phenols, 
are those hydroxyl derivatives of benzene or its condensed 
nuclei, which are determined by the Gibbs or 4-amino-anti- 
pyrene methods. Phenols are present in waste flows from many 
industrial processes. Depending on the concentration, the 
presence of these materials may be TOXIC tLOmLisi, sOr may 
taint the flesh of fish. Phenols are taste-producing 
organic compounds which render any water in which they are 
present unpalatable. Even when present in minute concen- 
trations they may produce tastes and odours through combin- 
ation with chlorine in municipal water supplies. 


ABBREVIATIONS USED: 


AVG 


BTM GRAB 


CORE 


DATA AVL 


DC 


DY 


LONG 


NO. OF SAMPLES 


PJ 

SAMP DEPTH 
SAMP DTE 
SD 

ST 

STN BRG 
STN DIST 
STN NO. 
ie 

YR 

CNT LOW 
TNTC 


Arithmetic Mean 

Bottom Grab Sample 

Bottom Core Sample 

Data not stored in this system, but is available 
Depth Composite Sample 

Day 

Geometric Mean (denoted by * in appropriate column) 
Local Mean Time 

Depth Interval (in meters) when associated with DC 
Time Interval (in hours) when associated with TC 
Latitude 

Longitude 

Month 

Number of Samples (used for DC, TC and Core Samples) 
Number of Samples 

Project 

Sample Depth (in meters) 

Sample Date 

Start Depth 

Start Time 


Bearing (Deg N) of this sampling point from the 
base station 


Distance from Base Station to this Sampling Point 
(in feet) 


Base Station Number (at top of page) 
Time Composite Sample 

Year 

Bacteria Count Unacceptable 


Bacteria too Numerous to Count 


Note: One sample designates data associated with a point in the 
water at one point in time. 
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REPORTED VALUES MAY BE QUALIFIED BY ONE OF THE FOLLOWING REMARKS 


1. Remarks that apply to individual parameter values (including 
max and min): 


remarks R or S were used in the computation 


Remark Meaning of Remark Example 
G Actual value is greater than reported value 100.00G 
L Actual value is less than reported value 0.010L 
F Test performed on non frozen sample Teor 
P Test performed on non preserved sample PLSORE 
B Sample received in bacteriological bottle 200B 

analysis performed 
T No time recorded, analysis performed 1160T 
Cc Background too numerous to count 22000C 
A Approximate value. Insufficient dilution 75A 
uual Refers to PCB Type 1221 10T1 
T2 Refers to PCB Type 1232 LS 
TS Refers to PCB Type 1242 24T3 
T4 Refers to PCB Type 1248 16T4 
T'5 Refers to PCB Type 1254 S0TS 
6 Refers to PCB Type 1260 26T6 
R Detectable limit recorded. Actual value -001R 

less than limit 
S Detectable limit recorded. Trace present -000S 

but not readable 

2. Remarks that apply to computed values: 

U Individual values with remark G were used 49.50U 
in the computation 

D Individual values with remark L were used Syn eis 1) 
in the computation 

E Individual values with remarks G and < or 15.205 


NIAGARA RIVER 


Stee 


UPPER NEAG. R 


STN NO 5 SECONDARY NO NI-37.7 LAT 42 52 55 LONG 78 53 16 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. OSS. 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. c2 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIDS CHLORIDE 
OY MO YR LMT DIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L 
23) 05 +72 0943 200 1.0 12.0 10.60 98 36 8.20 94 320 25-6 
1007 1000 ee 10.0 10.4 92 3. 8.20 94 318 246 
1013 2000 io 10.0 12.00 106 1.5 8.00 92 304 23. 
1017 3500 ee 10.5 13.00 116 1.0 8.0 94 302 23. 
1021 5500 26 9.8 13.8 121 1-0 L 8.10 96 304 246 
1024 6500 a 8.0 13.20 lll 1.0 8.20 96 308 23.6 
1029 8500 ee 8.5 13.80 118 L.O L 8.00 100 BEEZ 236 
1032 10000 fe 10.0 12.80 113 1eOL 8.10 92 308 23.6 
1045 11500 ilo 9-3 13.20 115 1.0 L 8.40 96 310 22. 
24 05 72 1153 200 c 13.0 11.20 106 36 8.30 50 330 25-6 
1200 1000 Ne 12.0 13.00 120 26 8.60 Se 308 23. 
1203 2000 5 11.0 14.00 126 1.0 8.60 x 304 24-6 
1205 3500 ea 10.9 14.60 131 1.0 L 8.70 92 306 236 
1208 5500 os 11.5 14.00 128 Meo fh 8.65 96 308 236 
1211 6500 ee 9.8 14.00 123 1.0 L 8.80 47 308 23. 
1.0 94 
1214 8500 1.0 8.5 13.80 118 1.0L 8.60 94 308 236 
1217 10000 ie 728 13.80 = 116 1.0 L &.40 90 310 236 
1221 11500 ie 725 14.00 116 1-0 L 8.50 94 310 23.6 
25 05 fz 1323 200 ae 12.5 11.00 103 1.5 8.55 98 310 236 
1328 1000 2 11.5 11.40 104 1.5 8.50 94 See 246 
1332 2000 is 10.5 13.00 116 1.5 8.80 96 305 22. 
1335 3500 es 9.0 14.00 121 1.0 L 8.70 90 306 226 
1341 5500 ilo 10.0 13.60 120 E.0°k 8.80 90 306 make! 
1344 6500 es 10.5 13.00 116 1-0 L 8.70 90 304 2s 
1348 8500 ins 10.5 13.00 116 Le Om 8.80 92 304 22. 
1353 10000 io 10.5 13.60 121 1.0 L 8.70 92 307 22. 
1400 11500 ine 10.0 13.60 120 1.0 L 8.80 92 307 22. 
09 O07 72 1005 200 ee 19.0 9.00 96 3.4 102 356 29. 
1010 1000 a 19.5 5-40 58 4.8 108 376 30. 
1015 2000 i 18.7 9240 100 4.6 104 325 256 
1021 3500 te 18.0 10.20 107 2.7 100 319 25a 
1025 5500 os 18.0 10.00 105 3.1 104 319 256 
1028 6500 io 18.0 10.60 lll 364 101 319 256 
1032 8500 is 18.0 10.00 105 361 100 319 eae 
1036 10000 ee 18.5 10.20 108 361 98 316 24-6 
1042 11500 ie 18.5 10.40 110 361 104 316 246 
10 07 72 1000 200 6 18.7 9-20 98 2.7 96 338 266 
1009 1000 me 19.0 8-40 90 406 106 343 26. 
1016 2000 ie 18.5 9.60 102 2.9 102 324 256 
1021 3500 eo 17.2 9-40 97 2-7 96 320 25-6 
1027 5500 Ae 17.5 9.80 102 2.7 102 320 24. 
1035 6500 me 17.0 9.80 101 2.9 104 320 24-6 
1040 8500 ies 17.5 9.80 102 2.7 96 321 24-6 
1043 10000 oe 17.0 10.20 105 2.7 94 320 25:6 
1046 11500 io 17.5 9.80 102 2.9 102 320 24. 
12 07 72 0959 200 ee 20.5 9.00 99 2.7 8.00 116 330 27. 
1005 1000 Hn 20.5 7.40 81 3.9 7.70 114 341 27. 
1010 2000 io 20.0 8.20 89 205 7290 106 321 26. 
1013 3500 ic 19.8 9240 102 2.5 8.00 108 320 256 
1017 5500 a 19.0 9.70 104 222 8.00 106 320 25-6 
1022 6500 ie 19.5 10.00 108 205 8.00 110 321 25. 
1027 8500 me 19.0 10.20 109 2.7 8.00 104 ew 25. 
1032 10000 nes 20.0 10.00 109 225 8.00 100 321 25-6 
1036 £1500 Ivo 18.8 10.00 106 2.5 8.00 108 321 24.6 
25 08 72 1032 200 ee 23.5 9.00 105 2.5 118 338 Dae 
1037 1000 ie 23.0 8.00 92 2.9 118 348 30. 
1040 2000 ae 22.26 9.80 112 2.9, 118 321 26. 
1043 3500 110 22.6 9.80 112 267 114 321 24. 


ANB 


UPPER NIAG. R 


STINNO 305 SECONDARY NO NI-37-7 LAT 42 52 55 LONG 78 53 16 
PHENOLS TOTAL FECAL Ae TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL —-CHLORO 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A 
DY MO YR LMT DIST 8RG DEPTH PPB MF/100ML MF/1OO0ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
23 05 72 0943 200 1.0 6 1500. 20. We 0.020 0.004 0.09 0.06 0.330 
1007 1000 ie 6 — TNTC TNTC TNTC 0-020 0.004 0-08 0.10 0-400 at 
1013 2000 io 6 8. ie fle 0.012 0.003 0.07 0.01 0-310 5 
1017 3500 1c é ne re Le 0.016 0.006 0.06 0.01 0-280 pa 
1021 5500 ii 4 1 is i 0.012 0.003 0.66 0.01 0-240 ine 
1024 6500 i 4 be ie ie 0.017 0.007 0.06 0-01 0-270 a 
1029 8500 ee 6 ie a ihe 0.011 0-003 Ones 0.01 0.250 oa 
1032 10000 ie 4 is ie ihe 0.014 0.003 0.04 0.01 0.250 et 
1045 11500 es r) I. le Ne 0.016 0.004 0.04 0.01 0.200 a 
24 05 72 1153. 200 we 8 0.030 0.008 0.09 0.10 0.360 aa 
1200 1000 re 0 te Le ihe 0.017 0.008 0.68 0.02 0-250 x 
1203 2000 io 4 te Fs he 0.013 0. 006 0.06 0-01 0.250 a 
1205 3500 ie 4 0.014 0.006 0.05 0-01 0.250 ae 
1.0 0.8 
1208 5500 1.0 0 ks ree Te 0.013 0.006 0.04 0.01 0.230 
1211 6500 ie 0 fle iy ie 0.012 0.006 0.05 0.01 0-240 ne 
1214 8500 oo 6 Ho te i 0.012 0.008 0.10 0.01 0-240 ha 
1217 10000 ee 6 ite fig ie 0.013 0.006 0.12 0-01 0-230 ne 
1221 11500 ee 0 ile Pe Hie 0.013 0.008 0.11 0.C1 0.230 aes 
25 05 72 1323 200 8 4 0.027 0. 006 0.08 0.08 0.290 ie 
1328 1000 28 bs BR fle he 0.030 0.006 0.08 0-10 0.310 see 
1332 2000 te 4 Wc % is 0.015 0.006 0.08 0.03 04246 me 
1335 3500 ee Ve i Re 0.014 0.004 0.67 0.01 0.250 ae 
1341 5500 an 2 Re is Ae 0.013 0.005 0.06 0.01 0.240 ae 
1344 6500 noe ‘n 0-010 0.004 0.06 0.61 0-210 Py 
1348 8500 6 2 0.009 0.004 0.06 0.01 0.200 iy 
1353 10000 <8 0 0.008 6.002 0.06 0.01 0.200 Bes 
1400 11500 tee 0 Re De ie 0.008 0.002 0.05 0.01 0.200 oe 
09 07 72 1005 200 6 2 9800. 20. 4e 0.033 0. 006 0.05 0.04 0.480 ve 
1010 1000 By 10 19000. 180. 396. 0.039 0.005 0.07 0.20 02440 ap 
1015 2000 oh D Be i ie 0.025 0.011 0.02 0.03 0.320 sa 
1021 3500 ie 2 10. The le 0.016 0.003 0.02 0.01 0.280 ae 
1025 5500 we A AR ie ie 0-013 0.002 0.01 0.01 0.200 ne 
1028 6500 i 2 10. is Te 0.013 0.003 0.02 0.01 0.240 ie 
1032 8500 ie z 10. Te ip 0.013 0.003 0.C1 0-01 0.250 re 
1036 10000 2 2 10. Vs Ne 0.010 0.002 0.01 0.02 0.240 is 
1042 11500 ilo 2 10. ie le 0.014F 0.003 0.01 0.01 0.210 ut 
10 07 72 1000 200 5 Zz 6800. ity ie 0.032 0.005 0-03 0.03 0.400 BY 
1009 1000 fe 2 20000. 2208 TNTC 0.031 0.005 0.04 0.10 0.460 se 
1016 2000 tio 2 10. ne Ihe 0.032 0-014 0.02 0.06 0.290 Ne 
1021 3500 ee G Abe its fhe 0.020 0-004 0.02 0.01 0.270 ae 
1027 5500 es 23 2906 ie ihe 0.020 0.003 0.C1 0.02 0.310 a 
1035 6500 6 0 Le te ite 0-016 0.003 0.C1 0.01 0.250 ba 
1040 6500 ie 4 we ihe ie 0-018 0.003 0.01 0.01 0.280 ee 
1043 10000 ito 3 12. ie l. 0.012 0.003 0.01 0.01 0-210 a 
1046 11500 ea 2 Le ie fhe 0.015 0.604 0.01 0.01 0-260 ae 
12 07 72 0959 200 10 4 210. he ihe 0.024 0.006 0205 0.06 0.390 od 
1005 1000 Lec 20 99600. 680. 636. 0.036 0.010 0.06 0.11 0.370 
1010 2000 we 3 XO. Ie Ls 0.022 0.008 0.05 0.05 0.330 pi 
1013 3500 1:0 2 re le ihe 0.021 0.006 0.02 0.04 0-340 ©) 
1017 5500 2-0 © 30. Ie Ne 0.016 0.005 0.03 0.3 0.280 oe 
1022 6500 1-9 z he Mh ite 0.016 0.005 0.02 0.01 0.330 be 
1027 8500 1-0 0 ae ihe Me 0.011 0.003 0-01 0.02 0.260 is 
1032 10000 1-0 2 He le Ls 0.013 0.006 0.01 0.02 0.230 a 
1036 11500 1.0 2 206 ihe as 0.028 0.010 0.02 0.02 0.330 oe 
ee ee, ANS 1:0 2  2000- 406 48. 0.022 0.006 0.04 0.07 0.200 _ 
NORTEL OOD 1.0 0 11800. 168. TNTC 0.052 0.010 0-01 0.20 0.250 ie 
1040 2000 1:0 Pans 08 1. ie 0.015 0. 003 0.02 0.05 0.200 s 
Pee. Ee 1:0 2 190. i ie 0.017 0-006 0.03 0.04 02140 nA 
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STN NO 5 SECONDARY NO NI-37.7 LAT 42 52 55 LONG 78 53 16 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. DISS. TOTAL 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN. SITU CACO3 25C SOLIDS CHLORIDE IRON 
DY MC YR LMT  ODIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
1048 5500 110 222 10.20 116 Ze 112 321 25- 
1.0 
1055 6500 1.0 2210 10.40 118 2.0 118 321 25. 
1.0 
1100 10000 1.0 21.8 10.60 120 DOP 118 321 25. 
1.0 : 
1104 11500 1.0 atest 10.80 122 AeZ 110 319 246 
Dec 
26 08 72 1006 200 1.0 23.0 8.60 99 3-1 120 341 28. 
1.0 
1012 1000 1.0 23.8 7.00 82 3e1 112 376 326 
1.0 
1016 2000 1.0 23.0 9.40 108 2.9 110 318 256 
1.0 
1020 3500 1.0 2222 9.80 lil 229 118 320 : 25. 
1.0 : 
1025 5500 1.0 22.10 10.40 118 Atl 112 318 25. 
1.0 
1029 6500 1.0 220 7.80 88 rail 108 318 25~ - 
1.0 
1035 10000 1.0 22e0 10.00 113 Dail 110 318 25. 
1.0 
1039 11500 1.0 21.9 10.40 118 2.5 114 318 25- 
1..0 
27 08 72 1402 200 1.0 23.5 8.00 93 Bek 114 341 De 
1.0 
1408 1000 1.0 23.0 8.80 101 2.9 120 321 2or 
1.0 
1412 2000 1.0 23.0 8.60 99 2.9 118 319 25.6 
1.0 
1415 3500 1.0 23.0 9.00 104 DST 118 319 25. 
12.0 : 
1420 5500 1.0 2205 8.00 91 Zaiti 117 321 2a 
hes) 
1425 6500 1.0 22.0 9.00 102 STS 116 316 24. 
1.0 
1435 10000 1.0 22.0 9-00 102 AST 118 316 25-6 
1.0 
1440 11500 eo) 22.0 9.60 109 2.5 114 316 256 
160) 
OMe 2a Zell Se200 1.0 1.5 12.20 87 We Wet 114 413 39. 
1130 1000 1.0 Tew 12.80 92 170. 8.10 95 269 ilo 
1147 2000 1.0 3.5 12.80 96 8. 7.95 115 330 Zils 
Hee 
1154 3500 150) 3.5 12.60 95 66 7.97 112 318 25. 
1.0 
1201 5500 1.0 3.9 12.50 95 6. 7.98 120 318 23. 
1.0 
1205 6500 1.0 Dae 12.40 97 3s 7.92 122 317 24. 
1.0 
1210 8500 1.0 4.5 12.60 97 66 7.90 116 320 24. 
1.0 
1216 10000 1.0 4.7 12.50 97 4. 7.95 126 319 24. 
1.0 
1222 11500 1.0 SAT 12.40 94 4e 8.55 117 320 Bee 
1.0 
09 12 72 1347 200 1.0 3.2 12.1C 90 8.00 110 
1350 1000 1.0 2.6 12.80 94 8.00 109 
1355 2000 1.0 3.5 13.00 98 7.95 126 
1358 3500 1.0 4.2 12.60 96 7.98 111 
1405 5500 1.0 4.8 12.40 96 7.95 116 
1410 6500 1.0 522 12.60 99 7.85 116 
1413 8500 eo 5.2 12.60 99 Toay Dig 
1417 10000 1.0 5.1 12.40 97 7282 114 
1422 11500 1.0 465 13.10 101 7245 117 
STN NO 6 SECONDARY NO NI-34.3 LAT 42 55 53 LONG 78 54 24 
20 01 72 1300 +100 3 1.0 8.5 60 10. 347 32. rer 
1305 300 Am Nat 8.6 61 4e 337 31. ei 
1310 500 53) 1.0 8.5 60 66 321 Pile 0.85 
1315 1000 AE 1.3 8.5 60 8. 321 ete 0.90 
1320 1600 a3 Pet 8.4 59 66 323 26. 0.98 
29 02 72 1648 100 23 10 11.20 719 Bie 337 31. 0.20 
1655 300 3 120 WG 79 3. 344 32. 0.15 
1710 500 33 1.0 11.60 82 1.5 326 Pike 0.20 
1730 1000 3 1.0 11.80 83 1.5 326 266 0.05 
1750 1600 3 1.0 11.60 82 Lis 317 26. 0.10 
11 04 72 1650 +100 3 8.8 7.8 67 Sis 298 26. 0.30 
1705 300 a3 725 9.0 75 Be 324 26. 0.20 
1735 500 23 6.5 964 76 De 318 25. 0.15 
1725 1000 3 7.9 9.1 76 Me fk 319 236 0.05L 
1800 1600 3 5-8 10.5 84 1. Lt 318 236 0.05L 
23 05 72 1100 +100 a0 10.5 12.40 111 Lad 8.60 90 312 24. 0.05 
1104 300 1.0 10.0 13.20 117 1.0L 8.80 94 306 Zote 0.05 
1107 500 1.0 9.8 14.00 123 1.0 8.80 94 308 23. 0.05 
1111 700 1.0 9.8 13.70 120 1.0 8.8 94 308 Zhe 0.05 
ies 1000 1.0 948 14.00 L23 Leu 8.95 94 308 23 if 0.05 
1116 1300 1.0 9.8 13.80 121 lest) (L 8.70 92 308 22. 0.05 
1119 1600 1.0 8.9 13.20 114 1.5 8.80 98 310 ite 0.05 
1122 1700 1.0 8.0 13.40 113 1.5 8.80 92 308 22. 0.05 
24 05 72 1237 +100 1.0 11.0 13.00 117 36 8.60 94 312 24. 0.15 
1240 300 hate 10.5 13.80 123 1-0 8.70 94 308 24. 0.05 
1243 500 a0 8.8 14.00 120 Lae) TL 8.50 94 308 23. 0.05 
1245 700 1.0 8.0 13.80 116 T.01 8.20 96 310 PASE, 0.05 
1248 1000 1.0 725 13.80 115 ho@y { 8415 94 308 23. 0.05 
1250 1300 1.0 Wed 14.00 116 ASO (l 8.40 92 310 226 0.05 
1252 1600 1.6 702 13.80 114 1.0 L 8.25 90 310 poe 0.05 
1255 1700 1.0 8.5 13.60 116 1.5 8.60 100 310 Dion 0.05 
25 05 72 1219 100 1.0 10.0 12.00 106 1.0 8.40 86 314 Dae 0.15 
1222 300 1.0 9.5 13.00 113 1.0 8.60 90 314 pare 0.10 
1225 500 1.0 9.5 13.40 117 Deon 8.80 100 307 22 0.05 
1228 700 1.G 9.2 13.60 118 GO ( 8.80 9% 307 208 0.05 
1231 1000 1.0 8.8 13.80 118 Tipe) Te 8.70 92 307 Pele 0-10 
1233 1300 1.0 8.5 13.60 116 aGe 8.70 94 309 226 0.05 
1236 1600 ei) 9.0 13.40 116 er fi 8.80 94 307 oon 0.10 
1238 1700 1.0 9.5 13.40 117 Mate (e 8.80 96 310 Parle 0-10 
30 05 72 1745 100 3 15.0 ity Cl 313 Dae 
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UPPER NIAG. R 


STN NO 5 SECONDARY NO NI-37.7 AT 42052 555 LONG 78 53 16 
PHENOLS TOTAL FECAL M.F. TOTAL OIss NITRATE AMMONIA TCTAL CHLORO 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A 
OY MO YR LMT DIST BRG DEPTH PPB MF/100ML MF/100ML) MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1048 5500 1.0 2 10. 1. 1. 0.017 0.004 0.02 0.01 0.250 
1.0 3.4 
1055 6500 1.0 2 10. 1. l. 0.015 0.004 0.01 0.01 L 0.240 
1.0 1.9 
1100 10000 1.0 6 10. le 1. 0.012 0.002 0.01 0.01 L 0.220 
1.0 1.8 
1104 11500 1.0 6 30. 1. le 0.009 0.003 0.-Cl 0.01 0.190 
1.0 2.3 
26 08 72 1006 200 1.0 3 0.023 0.C03 0.C3 0.09 0.160 
1.0 565 
1012 1000 1.C 4 
1.0 304 
1016 2000 1.0 3 0.016 0.004 0.02 0.05 0.170 
1.0 2-3 
1020 3500 1.0 (0) 0-012 03003 0.02 0.03 0.270 
1.0 207 
1025 5500 1.0 3 0.011 0.003 Q.Cl 0.02 0.260 
1.0 304 
1029 6500 1.0 4 0.012 0.002 0.01 0.02 0.260 
1.0 2-8 
1035 10000 1.0 6) 0.009 0.002 0.01 0.03 0.220 
1.0 2e7 
1039 11500 1.0 2} 0.009 0.005 0.01 0.03 0.220 
1.0 2-3 
27 08 72 1402 200 1.0 5 0.023 0.005 0.03 0.07 0.410 
1..0 4.5 
1408 1000 1.0 7 0.020 0.004 0.03 0.06 0.190 
1.0 5) 
1412 2000 1.6 6 0.018 0.009 0.02 0.62 0.280 
1.0 Ze2 
1415 3500 1.0 ie) 0.013 0.003 0.01 0.02 0.270 
1.0 1.9 
1420 5500 1.0 3 0.010 0.002 O.CL 0.01 0.220 
1.0 1.6 
1425 6500 1.0 4 0.014 0.004 0.01 0.02 0.330 
1.0 3.0 
1435 10000 1.0 4 0.010 0.003 0.01 0.02 0.290 
1.0 202 
1440 11500 1.0 0.011 0.003 0.01 0.01 0.360 
1.0 6 1.4 
Ot Len te bis 200 1.0 QO 13000. 120. 500. 0.062 0.024 0.29 0.19 0.270 
1130 1000 1.0 O 14000.E1 3000. 1000. 0.25 0.021 0.36 0.14 0.650 
1147 2000 1.0 O 11000. 400. 48. 0.036 0.015 0.13 0.08 0.220 
1.0 420 
1154 3500 1.0 2 124. le 1. 0.021 9.006 0.10 0.03 0.210 
1.0 326 
1201 5500 1.0 2 52. l. 1. 0.035 0.006 0.10 0.03 0.260 
1.0 3.6 
1205 6500 1.0 6 40. le le 0.028 0.008 0.11 0.03 0.250 
1.0 33 
1210 8500 1.0 ie} 286 le 1. Q.02 0.009 0.10 0.03 0.180 
1.0 3.8 
1216 10000 1.0 (¢) 28.6 1. 1. 0.021 0.008 0.10 0.03 0.220 
1.0 ? 3.0 
1222 11500 1.0 (e) 100. 1. le 0.023 0.01 0.10 0.03 0.200 
1.0 3.7 
Ke) GUD fe EVA 200 1.0 0.081 0.045 OMe 2 0.14 0-500 
1350 1000 1.0 0.091 0.017 0.45 0.17 0.580 
1355 2000 1.0 0.022 0.007 0.13 0.03 0.270 
1358 3500 lad 0.025 0.004 0.14 0.02 0.260 
1405 5500 1.0 0.028 0.008 0.14 0.03 0.280 
1410 6500 Wat) 0.030 0.005 0.12 0.02 0-310 
1413 8500 1.0 0.026 0.006 0.13 0.03 0.280 
1417 10000 1.0 0.018 0.007 0.12 0.01 0.240 
1422 11500 1.0 0.028 0.007 0.12 0.02 0.280 
STN NO 6 SECONDARY NO NI-34.3 LAT 42 55 53 LONG 78 54 24 
20 O01 72 1300 100 23 6 4200. 408. 676 0.066 0.018 0.23 0.17 
. ° ° ° ° 0.250 
1305 300 3 9 CNT LOW 220. 296.6 0.068 0.022 0.19 0.15 0.290 
1310 500 a, le l. 1. 0.044 0.010 0.14 0.02 0.260 
1315 1000 3 0) 48. 1. 1. 0.050 0.018 0.15 0.02 0.340 
1320 1600 3 (e) 246 4. Te 0.060 0.020 0.15 0.02 0.280 
29 02 72 1648 100 3 6 27000. 88. 24-6 0.032 0.012 O.Lll 0.11 0.290 
1655 300 <3 7 4600. 4e 4e 0.057 0.020 0.09 0.12 0.280 
1710 500 3 2 46 le 0.022 0.008 0.08 0.02 0.250 
1730 1000 23 ie) 1. l. 1. 0.022 0.006 0.10 0.01 0.200 
1750 1600 3 0 4e le 1. 0.024 0.008 0.10 0.01 0.220 
11 04 72 1650 100 3 Oo 15000. 5.6 366 0.036 0.018 0.31 0.10 0.280 
1705 300 23 (0) 1200. 4. 4. 0.042 0.019 0.20 0.08 0.310 
1735 500 3 10 200. 4. 46 0.018 0.012 0.15 0.03 0.200 
1725 1000 3 0 4o 4. 4 0.011 0.006 0.10 0.02 0.220 
1800 1600 3 2 4. 4. 4e 0.010 0.006 0.08 0.02 0.200 
23 05 72 1100 100 1.0 6 12000. 116. 20. 0.026 0.006 0.08 0.05 0.360 
1104 300 1.0 6 212. ie l. 0.018 0.002 0.06 0.02 0.260 
1107 500 1.0 (0) 46 1. le 0.014 0.004 0.05 0.0L 0.280 
1111 700 1.0 4 8. 1. l. 0.016 0.003 0.Cc5 0.02 0.240 
1113 1000 1.0 6 0.011 0.002 0.04 0.01 0.270 
PULL 300 1.0 4 4e l. 4. 0.011 0.002 0.04 0.0L 0.280 
1119 1600 1.0 4 4. 1. ie 0.016 0.006 0.04 0.01 0.290 
PU2Z O00 1.0 6 140. 44. 1. 0.014 0.008 0.04 0.01 0.290 
24,05 72 1237 100 1..0 6 le l. l. 0.053 0.016 0.13 0.06 0.280 
1240 300 1.0 4 1. le le 0.020 0.009 0.10 0.02 0.240 
1243 500 1.0 10) 1. l. l. 0.013 0.007 0.08 0.01 0.2220 
1245 700 1.0 (e) l. le. l. 0.012 0.008 » 0-08 0.01 0.230 
1248 1000 1.0 6 1. 1. l. 0.012 0.007 0.08 0.01 0.200 
1250 1300 1.0 2 1. l. 1. 0.012 0.004 0.08 0.01 0.210 
1252 1600 1.0 8 1. l. 1. 0.014 0.005 0.08 0.01 0.220 
1255 1700 1.0 6 12. le l. 0.013 0.005 0.08 0.01 0.200 
(Ae) thoy, 1 RAS) 100 1.0 (e) 0.039 0.014 0.09 0.08 0.290 
L222) 300 1.0 te) 36-6 1. 1. 0.030 0.011 0.08 0.06 0.270 
1225 500 1.0 0 1. 1. le 0.018 0.004 0.05 0.01 0.230 
1228 700 1.0 (6) 1. 1. 1. 0.018F 0.004 0.05 0.01 0.250 
1231 1000 1.0 0 1. le 1. 0.016 0.006 0.05 0.01 0.250 
1233 1300 1.0 2 1. I. 1. 0.012 0.006 0.05 0.01 0.230 
1236 1600 1.0 2 1. l. le 0.013 0.006 0.06 0.01 0.230 
1238 1700 1.0 2 8. 1. 4e 0.011 0.004 0.06 0.01 0.210 
30 05 72 1745 100 3 2 70000. 660. 270. 0.030 0.004 0.05 0.08 0.240 
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UPPER NIAG. R 


STN NO 6 SECCNDARY NO NI-34.3 LAT 42 55 53 LONG 78 54 24 
WATER OISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. DISS. TOTAL 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIDS CHLORIDE IRON 
OY MO YR LMT OIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
1805 300 3 15.0 1.5 316 bap ie 
1820 500 <3 15.0 I.OL 315 26- 
1855 1000 3 15.0 LeOL 316 oi 
1920 1600 3 15.0 1.0 316 225 
09 O7 72 1105 100 1.0 1985 4.60 52 2-7 108 368 296 0.20 
1114 300 1.C 18.5 9260 102 364 100 326 PAR 0.40 
1118 500 1.6 18.5 10.00 106 34 100 319 25 0.20 
1122 700 1.0 18.5 10.00 106 2.9 102 320 Bhe 0.15 
1125 1000 1.0 18.0 10.00 105 2.9 50 320 Se 0.10 
1132 1300 1.0 17.5 9-80 102 207 94 318 see 0.10 
1135 1600 1.0 17.2 10.00 103 2.7 102 320 24-6 0.10 
1138 1700 1.0 17.0 9.80 101 361 94 320 26-6 0.10 
1007 72 1323 100 1.0 21.0 5.40 60 2.7 104 367 29. 0.25 
1331 300 1.0 19.0 9.20 98 4.3 98 325 266 0.55 
1333 500 1.0 18.7 9-20 98 3-6 102 320 256 0.45 
1337 700 1.0 18.5 9-40 100 3e1 100 - 320 250 0.25 
1341 1000 1.0 18.0 9.80 103 2.9 102 320 256 0.20 
1343 1300 1.0 18.0 9.60 101 2-5 100 318 24. 0.15 
1340 1600 1.0 17.5 10.00 104 ger 104 317 2he 0.35 
1350 1700 1.0 18.2 9.80 103 2.5 100 322 24. 0-15 
12 07 72 1046 100 1.0 20-0 8.60 94 36 8.00 110 330 26. 0.10 
1050 300 1.0 19.8 9.00 98 324 7.80 104 327 26. 0.25 
1053 500 1.0 19.0 9.40 101 2.7 7.90 102 321 26. 0.15 
1056 700 1.0 19.0 10.20 109 262 8.00 110 a2 25-6 0.15 
1058 1000 1.0 18.5 10.00 106 361 8.00 104 319 25.6 0.10 
1103 1300 1.0 18.0 10.40 109 265 8.20 104 319 256 0.15 
1106 1600 1.0 18.0 10.00 105 2.7 8.00 102 320 25.6 0.15 
1108 1700 1.0 19.0 16.40 lll 3el 8.20 110 320 256 0.15 
O01 08 72 1100 100 3 24.0 10.0 117 369 332 266 
ris 300 3 23.5 9.0 105 361 343 266 
1130 500 3 2305 9.0 105 2.5 322 255 
1145 1000 <3 23.5 9-0 105 2.5 322 24. 
1200 1600 ‘ 3 23.5 920 105 2.9 322 24s 
23 O€& 72 1500 100 23 24.0 8.60 101 2.5 327 170 27. 0.15 
1515 300 3 23-5 8.80 102 2-7 p27 150 26. 0.8 
1530 500 22 23.5 8.80 102 2ef 322 180 24. 0.6 
1548 1000 <3 ace 9.30 106 2-7 320 185 24.6 0.6 
1615 1600 2 22eo: 9-20 105 2.5 321 100 236 0.8 
25 08 72 1123 100 1.0 23-0 6-00 69 2.7 118 380 296 
1130 300 1.0 22.6 9.20 105 eal 120 333 26. 
Li33 500 1.0 22-1 10.40 118 2e7 114 319 256 
1137 700 1.0 21.8 10.60 120 2.7 118 321 256 
1141 1000 1.0 21.5 10.206 114 2-5 120 320 256 
1143 1300 1.0 21.5 10.00 112 2a5 118 320 256 
1146 1600 1.0 21.4% 10.20 114 2.7 114 320 256 
1149 1700 1.0 21.8 10.60 120 2-5 120 321 25-6 
26 O€ 72 1100 100 1.0 23.0 4.40 51 2-9 117 378 28. 
1108 300 1.0 22.9 9.40 108 2.9 114 aes 266 
pt a 500 1.0 22-0 10.00 113 2.7 116 320 25-6 
1114 700 1.0 22.0 10.20 116 2.7 114 318 256 
1116 1000 1.0 22.0 10.40 118 2.7 122 320 256 
1120 1300 1.0 21.9 10.40 118 2.5 112 320 25. 
1122 1600 1.C€ 22.0 10.80 122 2-2 114 320 25-6 
1125 1700 1.0 21.0 10.20 113 2.5 110 320 256 
27 08 72 1255 100 1.€ 24-0 4.60 54 209 127 391 296 
1302 300 1.0 23.0 8.60 99 2.7 116 322 256 
1305 500 1.0 22.5 9.60 110 2-2 120 321 25-6 
1307 700 1.0 22.0 10.00 113 2-2 120 320 256 
1310 1000 1.0 22.0 10.00 113 2.5 118 320 256 
1312 1300 1.0 22.0 9.60 109 22> 110 320 256 
1315 1600 1.0 22.0 9.20 104 2-5 116 320 (te Ie 
1320 1700 1.0 22-0 9-00 - 102 2.7 110 320 24-6 
27 0S 72 1000 100 3 19.5 7-20 78 1.5 322 246 
1015 300 3 21.0 7.90 88 te ok 320 24.6 
1030 500 <3 20-5 8.20 90 be B17 24. 
1045 1000 <2 19.8 8.00 87 Pet 318 236 
1100 1600 3 19.3 8.00 86 ) Ware 319 236 
01 11 72 1200 100 23 10.5 12.40 1ll 2.2 322 26.6 0.20 
1210 300 3 969 12.60 111 1.6 324 266 0.15 
1220 500 3 10.5 12.80 114 1.6 226 24.6 0.05 
1230 1000 oa 10.4 12.50 lli 1.6 325 24. 0.05L 
1250 1600 3 10.2 12.2 108 1.4 325 256 0.05L 
19 12 72 1000 100 23 2.0 12.30 89 60. 330 28. 3.3 
1005 300 <3 2-0 12.80 92 50. 325 28. 3262 
1015 500 3 2.0 12.60 91 60. 315 266 3.4 
1020 1000 3 2-0 12.20 88 30. 310 256 1.6 
1025 1600 3 2-0 12.4C 90 30. 315 24. 1.6 
STN NO 9 SECCNDARY NO NI-19.3 LAT 43 04 22 LONG 78 59 44 
23 05.72 1337 300 1.C 12.0 12.80 118 2. 8.30 94 Biz 24-6 0-20 
1340 600 1.0 10.5 12.80 114 1.5 8.50 92 310 246 0.20 
1344 900 1.0 10.5 12.80 114 1.0 8.50 94 310 236 0.15 
1346 1400 1.0 9.5 13-40 DUT A 1.0L 8.65 92 308 236 0.05 
1351 1900 1.0 9.5 13.60 119 1.0 8.70 92 306 22. 0.05 
1354 2500 1.C 10.0 13.60 120 1.5 8.75 94 308 23-6 0.05 
1356 3000 1.0 9.5 14.00 122 1.0 8.60 94 204 23 0.05 
1358 3500 25 10.5 13.50 120 3e 8.70 94 306 236 0.20 
24 05 72 1425 300 1.0 12.0 13.40 124 2. 7.90 92 3l2 24-6 0.15 
1427 600 1.0 11.5 13-40 122 26 7.90 94 310 23. ~ £0615 
1429 900 1.0 11.0 13.80 125 1-0 8-230 96 310 246 0.15 
1432 1400 1.0 10.5 13.80 123 1.0 8.50 94 306 236 0.10 
1435 1900 1.0 10.5 13.80 123 1.0 8.70 96 306 23. 0.10 
1437 2500 1.0 9.7 14.00 123 1.0 8.50 94 308 236 0.05 
1440 3000 1.0 9.5 14.00 122 1.0 8.50 98 305 23-6 0.10 
1443 3500 5 929 14.00 123 Ze 8.60 98 308 236 0.15 
25 05 Tz 0952 300 1.0 11.0 12.40 112 2e 8.10 98 316 236 0.20 
0955 600 1.0 10.8 13.00 117 1.0 8.30 92 316 23. 0.15 
0957 900 1.0 10.2 13.4C 119 1.0 8.50 92 310 23.6 0.15 
0959 1400 1.0 10.0 13.00 115 1.5 8.70 94 Ep 23. 0.05 
1002 1900 1.0 9.5 13.40 117 1.0 8.45 96 309 22. 0.10 
1004 2500 1.0 9.5 13.8C 120 PeO00 8.90 98 305 22-6 0.05 
1007 3000 1.0 9.0 13.80 119 1-0 8.70 94 307 22. 0.05 
1010 3500 25 9.1 13.80 119 1.5 8.90 94 309 21. 0.55 
09 O7 72 1303 300 1.0 19.0 8.80 94 2.9 102 331 256 0.30 
1307 600 1.0 19.0 9-40 101 207 100 324 25. 0.25 
1310 900 1.0 18.5 9-60 102 2.9 100 321 25. 0.25 
1313 1400 1.06 18.0 9.80 103 2-5 98 320 246 0.20 
1317 1900 1.0 18.0 9.60 101 2.9 90 319 25.6 0.15 
1322 2500 1.0 17.9 9.80 103 2.7 98 320 24. 0.10 
1323 3000 1.0 18.5 10.20 108 2-5 92 317 26. 0-10 


STN NO 


SAMP OTE 
OY MO YR 


09 


10 


he 


OL 


23 


25 


26 


Cal 


27 


ol 


ie) 


23 


24 


Be) 


09 


o7 


07 


o7 


08 


o€ 


08 


08 


08 


0S 


il 


12 


72 


72 


UZ 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


42 


HOUR 
LMT 


1805 
1820 
1855 
1920 
1105 
1114 
1118 
1122 
1125 
1132 
1135 
1138 
1323 
1331 
1333 
1337 
1341 
1343 
1346 
1350 
1046 
1050 
1053 
1056 
1058 
1103 
1106 
1108 
1100 
EUS 
1130 
1145 
1200 
1500 
1515 
1530 
1548 
1615 
1123 
1130 
1133 

Lis? 
1141 

1143 
1146 
1149 
1100 

1108 

PET. 


1114 
1116 


1120 
1122 
1125 
1255 
1302 
1305 
1307 
1310 
1312 
1315 
1320 
1000 
1015 
1030 
1045 
1100 
1200 
1210 
1220 
1230 
1250 
1000 
1005 
1015 
1020 
1025 


STN NO 


05 


05 


o7 


72 


72 


72 


72 


1237 
1340 
1344 
1346 
Bebe | 
1354 
1356 
1358 
1425 
1427 
1429 
1432 
1435 
1437 
1440 
1443 
0952 
0955 
0957 
0959 
1002 
1004 
1007 
1010 
1303 
1307 
1310 
1313 
1317 
1322 
1323 


STN 
OIST 


300 
500 
1000 
1600 
100 
300 
500 
700 
1000 
1300 
1600 
1700 
100 
300 
500 
700 
1000 
1300 
1600 
1700 
100 
300 
500 
700 
1000 
1300 
1600 
1700 
100 
300 
500 
1000 
1600 
100 
300 
500 
1000 
1600 
100 
300 
500 
700 
1000 
1300 
1600 
1700 
100 
300 
500 
700 
1000 
1300 
1600 
1700 
100 
300 
500 
700 
1000 
1300 
1600 
1700 
100 
300 
500 
1000 
1600 
100 
300 
500 
1000 
1600 
100 
300 
500 
1000 
1600 


UPPER NIAG. 


R 


SECONDARY NO NI-34.3 


STN SAMP 
BRG DEPTH 


3 


ad a a a ne 
Ce 16 O 6 6 @ te) G6: 6.0) 8 OS OOO OL OMe €.<6 16 ee 


woocegv0c0c0cn9c0ce0cceeceacccoacoococo0sno 


<3 


a al el el ol col el ool el el ll od 
Of (a) Oe 0110 16 0) Ol <6) ole ROTO OO Ole) (oes re) <61 (88 


wWOAOCDDOeCOGAOAGADOfCOCOAOAaCOeCCOoOCGo 


PHENOLS 


PPB 


— 


FNUFORNOHKHHFODOTCOUUUFSAAWENFFROWDOONFOONOADOHKFWOUFFHFOTHBONNTONFUNNNNNNNNNNWWHOKBON OAD 


SECCNDARY NG NI-19 


We RoRoRel Roh UoholoNo-Rol-E=-EUnonohon- ono -h ule Rolol-nok-ke) 


WNHWFEFENMNODONDODOFNOOCOMMOFOOFLAAOLHLO 


fo) 


50000. 
23000.E1 
60. 
180. 
TNTC 


10. 
190. 
50. 
140. 
20. 
280. 
4700. 
190. 
188. 
16. 
104. 
148. 
132. 
1. 
5200. 
980. 
150. 
500. 
200. 
140. 
44. 
320. 
4700. 
2800. 
130. 
280. 
32-6 
3000. 
1100. 


16. 
9700. 
3000. 

110. 

606 
150. 
200. 
140. 
280. 


8200. 
2000. 
316. 
80. 
48. 
35006 
2800. 
770. 
168. 
2566 


<3 


1700. 
2200. 
1500. 


200. 
64-6 
16. 
64. 

le 
8. 


1. 

le 

le 

1. 

le 

l. 
92. 
1. 

4e 
640. 
4e 

1. 

1. 
68000. 
2000. 
400. 
2300. 
2500. 
330. 
150. 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1OOPL 


=17- 


FECAL 
COLIFORM 
MF/1O0OML 


270. 
7006 
366 
20. 
TNTC 


1. 
l. 
1. 
l. 
1. 
le 
310. 
32. 
8. 
le 
le 
1. 
4e 
le 
210. 
48. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
8. 
220. 
40. 
1. 
l. 
2. 
8. 
20. 


1. 
300. 
44-6 
4. 
le 
1. 
l. 
l. 
1. 


184. 
366 
le 
le 
4 
188. 
184. 
16. 
le 
1. 


52. 
4- 
8. 


8. 
1. 
1. 
le 
1. 
46 


le 
l. 
le. 
1. 
le. 
1. 
1. 
l. 
1. 
16. 
1. 
1. 
1. 
240. 
T2. 
24-6 
16. 
20. 
8. 
4 


M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


150. 
170. 
286 
110. 
52-6 


le 
4. 
1. 
le 
1. 
le 
20. 
12. 
320. 
1. 
1. 
le 
1. 
1. 
406 


CNT LOW 
CNT LOW 


LAT 42 55 53 


TOTAL 
P 
MG/L 


0.046 
0.026 
0.014 
0.014 
0.070 
0.026 
0.024% 
0.016 
0.015F 
0.026 
0.013 
0.015 
0.084 
0.052 
0.031 
0.018 
0.017 
0.015 
0.014 
0.021 
0.018 
0.037 
0.023 
0.016 
0.019 
0.018 
0.014 
0.026F 
0.032F 
0 .022F 
0.046F 
0-O016F 
0.016F 
0.038F 
0.042F 
0.021F 
0.014F 
0.100F 
0.088 
0.039 
0.017 
0.014 
0.010 
0.012 
0.012 
0.013 
0.090 
0.025 
0.014 
0.010 
0.014 
0.010 
0.010 
0.012 
0.128 
0-038 
0.032 
0.020 
0.023 
0.015 
0.014 
0.020 
0.035 
0.035 
0.038 
0.024 
0.040 
0.042 
02048 
0.031 
0.023 
0.048 
0.112 
0.116 
0.094 
0.078 
0.058 


DISS 
p 
MG/L 


0.005 
0.002 
0.003 
0.004 
0.015 
0.005 
0.003 
0.002 
0.008 
0.005 
0.003 
0.004 
0.032 
0.010 
0.005 
0.002 
0.003 
0. 003 
0.004 
0.003 
0.012 
0.020 
0.010 
0.005 
0.005 
0.005 
0.007 
0.012F 
0.0036 
0. 006F 
0.028F 
0.010F 
0.003F 
0. 004F 
0. 004F 
0.004F 
0.004F 
0. O70F 
0.030 
0.009 
0.007 
0.005 
0.004 
0..006 
©.003 
0.004 
0.037 
0.013 
0.010 
0.004 
0.005 
0.007 
0.005 
0.007 
0.034 
0.008 
0.008 
0-006 
0.006 
0.003 
0.002 
0.004 
0.006 
0.008 
0.010 
0.011 
0.017 
0.022 
0.022 
0.010 
0.009 
0.023 
0.030 
0.050 
0.024 
0.028 
0.008 


LAT 43 04 22 


0.029 
0.025 
0.024 
0.016 
0.011 
0.012 
0.013 
0.018 
0.030 
0.030 
0.024 
0.020 
0.014 
0.013 
0.013 
0.016 
0.036 
0.030 
0.025 
0.019 
0.019 
0.013 
0.012 
0.015 
0.040 
0.020 
0.017 
0.012 
0 .O016F 
0.018F 
0.017 


0.cll 
0.012 
0.009 
0.004% 
0.003 
0.003 
0.004 
0.002 
0.012 
0.013 
0.010 
0.006 
0.006 
0.005 
0.006 
0.006 
0.018 
0.014 
0.011 
0.007 
0.006 
0.004 
0.004 
0.006 
0.007 
0.003 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.003 


LONG 78 54 24 


NITRATE AMMONIA 
NO3-N NH3=N 
MG/L MG/L 
0.06 0.05 
0.04 0.02 
0.10 0.04 
0.15 0.20 
0.05 0.15 
0.02 0.04 
0.02 0.02 
0.02 0.01 
0.01 0.01 
0.01 0.01 
0.02 0.01 
0.02 0.01 
0.03 0.16 
0.01 0.04 
0.02 0.02 
0.02 0.01 
0.02 0.01 
0.Cl 0.01 
0.01 0.01 
0.0L 0.01 
0.04 0.08 
0.03 0.06 
0.03 0.04 
0.02 0.02 
0.01 0.02 
0.02 0.02 
0.02 0.02 
0.02 0.02 
0.08 F 0.02 F 
0.07 F 0.02 F 
0.03 F 0.02 F 
0.03 F 0.02 F 
0.03 F 0.01 F 
0.04 F 0.05 F 
0.03 F 0.05 F 
0.02 F 0.01 F 
0.01 F 0.01 F 
0.02 F 0.01 F 
0.05 0.28 
0.03 0.08 
0.02 0.02 
0.01 0.02 
0.01 0.01 
0.03 0.01 
0.02 0.01 
0.C2 0.02 
0.06 0.35 
0.02 0.11 
0.02 0.04 
0.01 0.04 
0.01 0.03 
0.01 0.02 
0.01 0.07 
0.01 0.03 
0.11 0.32 
0.02 9.06 
0.01 0.04 
0-01 0.02 
0.01 0-01 
0.02 0.01 
0.01 0.02 
0.02 0.02 
0.030 0.07 
0.020 0.05 
0.020 0.03 
0.010 0.02 
0.010 0.02 
0.17 0.03 
0.15 0-01 
0.31 0.02 
0.07 0.01 
0.09 0-02 
0.67 0.15 
0.27 0.12 
0.19 0.06 
0.21 0.02 
0.15 0.02 


LONG 78 59 44 


0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.09 
0.08 
0.08 
0.06 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.09 
0.10 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.03 
0.02 
0.63 
0.02 
0.01 
0.92 
0.0L 


0.04 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.06 
0.05 
0.03 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.13 
0.08 
0.04 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.06 
0.04 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.330 
0.280 
0.210 
0.050 
0.620 
0.310 
0.280 
0.240 
0.280 
0.260 
0.200 
0.260 
0.630 
0.390 
0.350 
0.280 
0.340 
0.230 
0.260 
0.220 
0.360 
0.300 
0.380 
0.270 
0.290 
0.310 
0.300 
0.250 
0.420 
0.460 
0.320 
0.320 
0.370 
0.300 
0.300 
0.270 
0.250 
0.270 
0.040 
0.180 
0.200 
0.250 
0.180 
0.190 
0.210 
0.180 
0.010 
0.070 
0.120 
0.140 
0.300 
0.220 
0.150 
0.220 
0.8650 
0.410 
0.370 
0.330 
0.260 
0.270 
0.290 
0.290 
0.410 
0.430 
0.400 
0.330 
0.320 
0.420 
0.390 
0.450 
0.310 
0.390 
0.550 
0.400 
0.400 
0.420 
0.320 


0.440 
0-420 
0.370 
0.310 
0.290 
0.290 
0.360 
0.350 
0.2260 
0-250 
0.260 
0.240 
0.220 
0.210 
0.240 
0.220 
0.320 
0.270 
0.240 
0.240 
0.240 
0.260 
0.230 
0.230 
0.330 
0.270 
0.320 
0.270 
0.250 
0.310 
0.260 


CHLORG 
A 
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UPPER NIAG. R 


STN NO 9 SECONDARY NO NI-19.3 LAT 43 04 22 LONG 78 59 44 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. OISS. TOTAL 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIDS CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
1327 3500 1.0 18.0 10.60 lll 4.8 98 319 236 0.30 
11707 1725131500 Ne) 20.0 9.00 98 3el 8.10 108 337 27. 0.50 
1317 600 1.0 20.0 9.00 98 207 8.20 110 334 27. 0.45 
1322 900 1.0 19.5 9.20 99 2.9 8.20 102 329 256 0.40 
1327 1400 1.0 19.0 9.20 98 2.9 8.10 104 326 256 0-40 
1328 1900 1.0 19.0 9.20 98 2D 8.20 104 324 25.6 0-30 
1332 2500 1.0 19.0 9220 98 reid) 8.30 104 324 256 0.25 
1335 3000 1.0 19.0 10.00 107 2.9 8.00 102 321 25. 0.25 
1341 3500 1.0 19.0 10.40 111 2.9 8.20 110 322 25. 0.30 
12 07 72 1226 300 1.0 20.0 9-00 98 207 7.80 110 330 Dos 0.50 
1228 600 1.0 20-5 9.00 99 2.9 8.00 104 330 26. 0.65 
1232 900 1.0 20.0 9.00 98 Bot, 8.10 108 329 26- 0.30 
1235 1400 KG) 20.0 9.00 98 2-7 8.00 106 325 256 0.35 
1240 1900 1.0 20.0 9-40 103 2.9 8.10 102 321 25.6 0.20 
1243 2500 1.0 19.5 9.40 102 2.7 8.20 102 319 24. 0.20 
1245 3000 1.0 19.5 10.00 108 2.9 8.30 102 319 258 0.15 
1250 3500 1.¢ 20.0 10.00 109 2.9 8.20 118 319 24. 0.30 
25 08 72 1347 300 1.0 23.20 9.00 104 Ze) 114 329 26. 
1351 600 1.0 22.8 9.20 106 2.9 112 325 25. 
1353 900 1.0 22.5 9260 110 2.9 118 325 25. 
1357 1400 1.0 2203 10.00 114 2.9 117 321 25. 
1400 1900 1.0 22.1 10.00 114 Zell 114 319 25. 
1403 2500 1.0 10.00 Dell 319 
1406 3000 1.0 22.0 10.00 113 ae 114 32] 24. 
1409 3500 1.0 22-5 10.20 LU7, 2.9 114 321 25. 
26 08 72 1317 300 1.0 23.8 9.00 105 25} 114 329 Ben 
1320 600 1.0 2320 9.00 104 eu 120 329 26. 
1322 900 1.0 23.0 9220 106 2.5 110 323 256 
1325 1400 1.0 22-0 9240 106 Bar 118 321 25. 
1328 1900 1.0 23.0 10.00 115 Zor 122 320 256 
1331 2500 1.0 22.0 10.00 113 207 118 321 256 
1334 3000 1.0 2202 9-80 111 Zell) 116 320 256 
1336 3500 1.0 22.2 TO. 007eee a4 Zod 114 320 256 
27 08 72 1012 300 1.0 23.0 10.20 118 4.6 124 341 26s 
1015 600 1.0 2205 10.40 119 Pot 112 329 a5 
1017 900 1.0 22a 9.00 103 Zell 120 323 225i 
1020 1400 1.0 22.5 9.00 103 2.5 114 321 2516 
1022 1900 1.0 2265 9-40 107 Zee 108 319 256 
1025 2500 1.0 22.0 9.00 102 265 114 319 256 
1027 3000 1.0 22.0 9.00 102 Dron, 114 317 2De 
1030 3500 1.0 22.0 9.00 102 2.9 120 322 26. 
STN NO 10 SECONDARY NOG NI-19.4 LAT 43 03 30 LONG 78 59 50 
23 05 72 1320 700 1.0 9.8 13.80 121 1.0 8.50 100 308 21. 0.05 
1323 1100 1.0 8.9 14.00 120 1.5 8.50 94 308 22. 0.05 
1326 1400 1.0 8.8 14.00 120 1.0 L 8.50 90 308 226 0.05 
24 05 72 1410 700 1.0 9-0 13.20 114 1.0 8.70 100 308 23. 0.05 
1413 1100 1.0 8.5 14.00 119 Va@ IL 8.50 92 308 Zae 0.05 
1415 1400 1.C 8.0 13.80 116 1.0L 8.35 96 310 23. 0.05 
25 05 72 1023 700 1.0 9-5 3-60 119 1.0 L 8.20 98 310 Zee 0.05 
1025 1160 1s) 8.9 13.80 119 LO ( 8.20 94 311 22. 0.05 
1027 1400 1.0 8.7 13.40 115 1.0L 8.40 100 308 21. 0.10 
09 07 72 1246 700 1.0 17.0 10.00 103 Zctl 100 320 G%C 0.10 
1248 1100 1.0 17.5 10.00 104 2.5 104 317 24. 0.15 
1253 1400 1.0 17-5 9-80 102 2.9 98 319 2576 0.15 
Lil 07 72 L305 700 1.0 19.0 10.00 107 Zot 8.10 104 322 2s 0.20 
1307 1100 1.0 19.0 10.00 107 2.9 8.10 104 320 25. 0.20 
1310 1400 1.0 19.0 10.40 111 202 8.00 102 320 25% 0.20 
12 07 72 1215 700 1.0 19.0 10.00 _ 107 265 8-00 108 320 25.6 0.15 
1217 1100 1.0 19.7 9.90 107 Zel 7.90 106 320 25. 0615 
1220 1400 1-0 19.0 9.60 103 2.7 7.90 112 322 25. 0.15 
25 08 72 1333 700 1.0 2265 10.40 ‘119 Zed 118 320 25. 
1335 1100 Ne) 222. 10.60 120 255) 116 321 256 
1337 1400 1.0 220 10-40 118 2.5 116 32k 25. 
26 08 72 13032 700 1.0 225 10.60 114 Dee 116 319 25). 
1305 1100 1.0 22.0 10.20 116 205 120 321 25\6 
1308 1400 1.0 22.0 10.20 116 Qos 118 319 256 
27 08 72 1043 700 1.0 22.0 9.20 104 Zell 120 319 256 
1046 1100 AS) 22.0 9240 106 Bree 124 319 25. 
1049 1400 1.0 22.0 9.00 102 202 116 317 25.6 
STN NO 1k SECGNDARY NC NI-20.0 LAT 43 03 00 LONG 79 00 42 
23 05 72 1300 300 12,0 10.9 13.20 119 1-0 U 8.20 100 308 23. 0.05 
1303 800 1.0 9.0 13.60 117 1.0) 8.40 96 308 236 0.05 
1307 1400 1.0 9.0 3.20 114 1.0 8.50 50 308 21. 0.05 
1309 2200 1.10 8.8 13.60 117 1.0 L 8.50 100 308 22. 0.05 
24 05 72 1346 300 1.0 8.0 13.60 115 1.0 8.60 92 308 236 0.05 
1348 800 1.0 8.0 13.80 116 1.0 L 8.60 94 312 236 0.05 
1354 1400 Tac 8.0 14.00 118 1.0 8.80 98 311 23. 0.05 
1357 2200 1.0 8.5 13.40 114 1.5 9-00 100 310 23. 0.05 
25 05 72 1037 300 1.0 6.5 13.80 118 Woy ( 8.30 98 312 22. 0.05 
1040 800 eC 8.0 13-4C 113 1.0 L 8.60 90 311 22. 0.05 
1042 1400 1.0 7.9 13.4C 113 leo 8.50 98 309 22-6 0.05 
1044 2200 1.0 1.5 13.40 111 TAO (he 8.40 98 307 226 0.15 
0S O07 72 1227 300 1.0 18.0 10.00 105 Zot 102 317 24. 0.10 
1231 800 10) 17.0 10.00 103 Zeit 94 319 24. 0.20 
1235 1400 1.0 17.0 9.40 97 2.9 92 317 24. roe ke) 
1240 2200 1.0 16.5 9.40 95 27 96 320 256 0.15 
11 07 72 1247 300 1.0 19.0 9-40 101 sth 7-70 104 316 256 0.20 
1250 800 1.0 18.8 10.00 106 Zell 8.20 104 322 256 0.15 
1255 1400 1.0 18.5 9.90 105 2.9 8.20 104 324 256 0.15 
1300 2200 1.0 19.0 10.00 107 Pot 7.80 104 324 25. 0.15 
12 07 72 1155. 300 0 19.0 9.20 98 2.9 7.90 104 321 24. 0-15 
1204 800 1.0 19.0 9-20 98 205 7.90 110 321 24. 0.15 
1207 1400 1.0 19.0 10.00 107 Za 7.90 110 320 25'6 0.15 
1210 2200 1.6 19.0 10.60 113 2.7 8.00 110 320 256 0.15 
25 08 72 1315 300 1.0 22-0 10.80 122 Zed 120 320 25. 
1318 800 1.0 21.7 10.60 119 CPt 118 321 256 
1322 1400 1.0 21.8 10.20 115 207 112 321 25 
1325 2200 10 22.0 9.40 106 Zell 119 321 25. 
26 08 72 1245 300 P60 23.0 10.40 120 2e5 124 320 25. 
1248 800 1.0 22-0 10..20 116 Jal 124 321 25. 
1251 1400 1..0 21.9 10.20 115 2.7 116 321 256 
1255 2200 1.0 22.0 9.90 112 Zot 114 321 25. 
27 08 72 1057 300 1.0 22.0 9.40 106 225 119 319 25. 
1106 800 1.0 (ADE (2 9.00 102 2.7 122 319 25 
1103 1400 1.0 21.9 9.80 111 202 122 320 25. 
1104 2200 1.0 21.5 9.00 101 ZeD 120 320 25. 
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UPPER NIAG. R 


STN NO 9 SECONDARY NO NI-19.3 LAT 43 04 22 LONG 78 59 44 
PHENOLS TOTAL FECAL MeFe TOTAL OISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORG 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P Pp NO3-N NH3-N ORGNC N A 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH PPB MF/100ML MF/100ML ME/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1327 3500 1.0 () 530. 40. 1s 0.018 0.003 0.01 0.02 0.180 
11 07 72 1315 300 1.0 8 40000. 110. 104. 0.034 0.007 0.04 0.08 0.340 
1317 600 1.0 6 CNT LOW 392. 4e 0.031 0.007 0.04 0.07 0.320 
1322 900 te) 4 2300. 28. 4e 0.050 0.024 0.04 0.07 0.300 
1327 1400 1.0 4 70. 24. ee 0.017 0.004 0.03 0.02 0.270 
1328 1900 1.0 2 270. ve ie 0.019 0.004, 0.03 0.02 0.280 
1332 2500 1.0 2 410. 4. ae 0.018 0.003 0.02 0.03 0.250 
1335 3000 1.0 2 90. 4. te 0.018 0.003 0.02 0.03 0.240 
1341 3500 1.0 0 130. ne ie 0.026 0.005 0.02 0.03 0.280 
12 07 72 1226 300 1.0 30 26000. 204. he 0.047 0.018 0.05 0.15 0.430 
1228 600 10 10 5800. 60. 10. 0.040 0.013 0.04 0.08 0.390 
1232 900 1.0 0 9400. 84. Ae 0.029 0.012 0.03 0.05 0.340 
1235 1400 1.0 2 1500. 84. 4e 0.025 0.009 0.03 0.06 0.320 
1240 1900 1) 0 1800. 8. ie 0.029 0.010 0.03 0.04 0.290 
1243 2500 1.0 ) 340. 4. ih 0.020 0.008 0.05 0.04 0.220 
1245 3000 1.0 0) 280. He ie 0.029 0.005F 0.03 0.04 0.270 
1250 3500 1.0 ty) 320. ie ie 0.019 0.004 0.03 0.04 0.390 
25 08 72 1347 300 1.0 15 CNT LCW 10. LS 0.035 0.010 0.03 0.09 0.280 
1351 600 10 0 2700. 36. 16. 0.028 0.007 0.02 0.05 0.270 
1353 900 120 te) 810. ee 8. 0.024 0.010 0.02 0.05 0.250 
1357 1400 1.0 3 280. rie 8. 0.013 0.005 0.02 0.03 0.140 
1400 1900 1.0 0 320. ie Le 0.018 0.004 0.02 0.02 0.210 
1403 2500 1,0 ) 0.02 0.03 0.130 
1406 3000 1.0 ZZ LOS Ie ie 0.013 0.005 0.02 0.02 0.210 
1409 3500 1.0 3 3300. on 52. 0.027 0.006 0.02 0.03 0.170 
26 08 72 1317 300 1.0 8 0.029 0.015 0.03 0.10 0.140 
1320 600 1.0 4 0.022 0.012 0.02 0.07 0.180 
1322 900 1.0 4 0.018 0.010 0.01 0.05 0.170 
1325 1400 1.0 4 0.015 0.008 0.01 0.05 0.190 
1328 1900 1.0 4 0.014 0.008 0.02 0.04 0.200 
1331 2500 1.0 4 0.024 0.006 0.01 0.04 0.200 
1334 3000 1.0 2 0.010 0.005 0.02 0.02 0.180 
1336 3500 1.0 2 0.012 0.007 0.01 0.03 0.180 
27 08 72 1012 300 1..0 15 0.084 0.012 0.10 0.14 0-510 
1015 600 1.0 6 0.062 0.010 0.06 0.08 0.460 
1017 +900 1.0 4 0.042 0.006 0.04 0.07 0.510 
1020 1400 1.0 4 0.030 0.006 0.02 0.04 0.320 
1022 1900 1.0 3 0.035 0.007 0.01 0.04 0.510 
1025 2500 1.0 3 0.040 0.014 0.02 0.03 0.350 
1027 3000 1.0 6 0.030 0.016 0.02 0.03 0.250 
1030 3500 1.0 4 0.025 0..006 0.02 0.03 0.300 
TARNGE LO SECONDARY NO NI-19-4 LAT 43 03 30 LONG 78 59 50 


1.0 é 4 1's is 0.013 0.602 0.04 0.01 0.340 
See nto 37 1108 1.0 6 1 is es 0.011 0.002 0.04 0.01 0.300 
132€ 1400 1.0 4 a ie ris 0.013 0.002 0.04 0.01 0.280 
24 05 72 1410 700 1.0 0 is i is 0.014 0.005 0.07 0.01 0.240 
1413 1100 1.0 0 il ie is 0.010 0.004 0.06 0.01 0.220 
1415 1400 1.0 0 Ne it is 0.010 0.005 0.06 0.01 0.200 
25 05 72 1023. 700 1.0 0 20. is i 0.012 0.004 0.06 0.01 0.240 
1025 1100 1.0 0 le ‘ig ie 0.012 0.004 0.06 0.01 0.210 
1027 1400 1.0 2 i ve ri 0.010 0.004 0.06 0.02 0.210 
09 07 72 1246 700 1.0 0 © ©=—-280. Le ile 0.014 0.002 0.01 0.02 0.290 
1248 1100 1.0 sume S20 Ie il 0.016 0.002 0.01 0.01 0.250 
1253 1400 1.0 2a e220. te ls 0.013 0.002 0.01 0.01 0.280 
11 07 72 1305 700 1.0 i2 lo. ie Ls 0.018 0.005 0.03 0.03 0.220 
1307 1100 1.0 3 250. re i 0.017 0.004 0.03 0.02 0.210 
1310 1400 1.6 pam 200- ls ie 0.019 0.005 0.03 0.02 0.230 

20 0 470. id i 0.022 0.010 0.0 0. : 
Ee eT ico 0 640. Ls 1 0.016 0.005 0.02 0.03 0.260 
1220 1400 1.0 0 280. De re 0.019 0.005 0.02 0.03 0.290 
25 08 72 1333. 700 1.0 0 50. is i 0-011 0. 006 0.02 0.02 0.160 
1335 1100 1.0 4 140. re Te 0.011 0.003 0.02 0.02 0.180 
1337 1400 1.0 0 1430. 16. 76. 0.011 0.006 0.02 0.03 0.240 
26 08 72 1303 700 1.0 4 0.038 0.004 0.01 0.03 0.210 
1305 1100 1.0 4 0.034 0.009 0.02 0.63 0.150 
1308 1400 1.0 4 0.010 0.008 0.01 0.02 0.220 
27 08 72 1043 700 1.0 4 0.021 0.002 0.02 0.02 0.460 
1046 1100 1.0 4 0.025 0.008 0.02 0.02 0.310 
1049 1400 150 4 0.026 0.010 0.02 0.02 0.310 

STN NO LL SECONDARY NO NI-20.0 LAT 43 03 00 LONG 79 00 42 

4 Tee Ue I 0.017 0.002 0.05 0.01 0.290 
FESS TES OG io 0 0.012 0.002 0.04 0.01 0.280 
1307 1400 1.0 4 72s Ve Le 0.021 0.004 0.04 0.03 0.220 
1309 2200 1.0 6 28. re WA 0.023 0.002 0.04 0.02 0.300 
24 05 72 1346 300 1.0 2 Ls 13 Le 0.014 0.005 0.07 0.01 0.190 
1348 800 1.0 -) ie ie ie 0.012 0.006 0.07 0.01 0.190 
1354 1400 1.0 2 % ng ri 0.012 0.005 0.07 0.01 0.220 
1357 2200 1.0 8 fe Ls Ie 0.011 0.004 0.07 0.01 0.220 
25 05 72 1037 300 1.0 0 Ms is i 0.010 0.006 0.06 0.02 0.210 
1040 800 1.0 2 8. Ls is 0.011 0.004 0.06 0.01 0.220 
1042 1400 1.0 2 ls re us 0.010 0.004 0.06 0.01 0.200 
1044 2200 1.0 0 ie rie is 0.010 0.005 0.09 0.02 0.180 
09 07 72 1227 300 1.0 One z2ce te ie 0.022 0. 006 0s01 0.01 0.240 
800 1.0 Zam i405 Ne Te O.012F 06003F 0.01 F O.02F 290 
co 1.0 2 360. ie ie 0.016 0.004 0.02 0.02 0.240 
1240 2200 1.0 0 300. 20. 4. 0.014 0.002 0.02 0.02 0.250 
11 07 72 1247 300 1.0 2 2506 1% i 0.020 0.011 0.04 0.08 0.390 
50 800 1.0 Dae 22a ie e 0.012 0.004 0.03 0.02 0.220 
c 00 1.0 5 340. te 1s 0.016 0.005 0.02 0.02 0.240 
Haat ee 1.0 9 20. rie fia 0.017 0.004 0.02 0.02 0.260 
12 07 72 Pe eeemcans 1p 0 360. ih le 0.018 0.005 0.02 0.02 0.310 
1.0 0 380. ie 1 0.018 0.005 0.02 0.02 0.310 
HE oaarey4 1.0 0 550. le ie 0.018 0.007 0.02 0.02 0.270 
oa. 1.0 0 520. Le 4. 0.017 0.005 0.02 0.02 0.320 
300 1.0 0 10. i i 0.012 0.005 0.02 0.02 0.210 
Oo Oe ear ee 1.0 Oo ©—-180. 12 13 0-015 0.004 0.02 0.02 0.210 
eG 1.0 Onnio0s i oe 0.014 0.003 0.02 0.01 0.190 
nse es to 0 550. 1 12s 0.017 0.004 0.02 0.01 0.150 
ales le cate ts 2 0.011 0.003 0.01 0.03 0.150 
26 08 72 1245 300 1.0 2 ee o408 oem 
St Cae as 0 0.012 0.01 0.02 0-200 
acre beets ze ‘a 0.012 0.02 0.04 0.150 
pe tn Eee i 0.027 0.005 0.01 0.02 0.270 
CAINE ALES SRLS 8 eed ae e 0.022 0.005 0.01 0.02 0.510 
RBOO Saeco as i 0.040 0.018 0.01 0.02 0.340 
eee ios 0.015 0.003 0.02 0.02 0.240 


=20= 


LOWER NIAG. R 


STN NG 1 SECONDARY NO N1-1.0 
WATER DISS. PER CENT 
SAMP OTE HCUR STN STN SAMP TEMP. 92 OXYGEN 
CY MO YR LMT OIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT 
29 95 72 1032 100 1.0 10.5 14.00 125 
1.0 
1052 400 1.0 10.0 13.40 118 
1.9 
1104 800 1.0 
1.0 
pigtaicy 2ura fa) 1.0 
1.0 
1128 1400 1.0 10.1 13.00 115 
1.0 
31 05 72 1650 106 1.0 10.0 13.40 118 
1.0 
1700 400 1.0 
1.0 
1705 800 1.0 
1.0 
1712 1200 1.0 
1.0 
1717 1400 1.0 10.0 13.70 121 
1.0 
O01 06 72 0840 100 1.0 8.1 13.60 115 
1.0 
0845 400 1.0 
1.0 
0850 800 1.0 
1.0 
0858 3200 1.0 
1.0 
0905 1400 1.6 8.5 14.00 119 
1.0 
TS Omar noor2 100 1.0 20.0 12.00 a ey! 
1.0 
0918 400 1.0 
1.0 
1.0 19.0 11.00 118 
o92i 800 3.0 
1.0 
1.0 19.0 21.20 120 
0930 i200 1.0 
1.0 
i.0 19.0 12.00 128 
0937 1409 1.0 19.0 11.00 118 
1.0 
UG107 72 1319 100 1.0 20.2 12.00 i120 
1.0 
1323 400 1.0 19.3 10.20 110 
1.0 
1329 800 1.0 19.5 9270 105 
1.0 
1335 1200 1.0 19.3 10.20 110 
1.0 
1349 1400 1.0 20.0 10.00 109 
1.0 
1S 07 72,0926 100 1.0 21.0 10.60 118 
1.0 
0°30 400 1.0 21.0 10.20 113 
1.06 
0925 800 1.6 2002 10.60 116 
1.0 
0942) 2200 1.0 2005 10.60 BETS 
1.0 
0948 1400 1.0 21.0 10.40 116 
1.0 
SR O87 2e13<5 200 1.0 22.0 9.20 104 
1.0 
400 1.0 22.9 9.00 102 
1.0 
1350 800 1.0 2220 10.00 113 
1.0 
1352 1200 1.0 2220 9240 106 
1.0 
1357 1400 1,0 20.7 9.00 100 
1.0 
01 09 72 0930 100 090 1.0 22.0 9.40 106 
1.0 
0935 400 090 1.0 22.0 8.39 94 
1.0 
0940 800 090 1.0 2220 9210 103 
1.0 
0943 1200 090 1.0 220 10.90 v23 
1.0 
0950 1400 990 1.0 22.0 9.20 104 
1.0 
02 09 72 1603 200 090 1.0 22.0 9.60 109 
1.0 
1605 4CO 090 1.0 22.0 9-80 111 
1.0 
1608 8090 999 1.0 22.9 9.60 109 
1.0 
1611 1200 090 1.0 22.9 9.00 102 
1.0 
1615 1400 1.0 22.0 9220 104 
1.0 
Mel ae Tere ISI} 100 1.0 4.7 14240 112 
1.0 
tess 400 1.0 4o2 13.40 103 
1.0 
1545 800 1.0 4.5 13.60 105 
1.0 
1550 1200 1.0 4.5 14.00 108 
1.0 
1555 1400 1.0 406 14.00 108 
1.0 
12 12 72 0948 100 1.0 4o2 44.40 i10 
1.0 
9953 400 1.0 Gob 14.20 110 
1.0 
0$58 800 1.0 4.7 14.60 PES 
1.0 
1003 1200 1.0 402 14.20 109 
1.0 
1008 1400 1.0 402 14.40 110 
1.0 


TUR Be 
JACKSON 
UNITS 


208 


IN 


LAT 43 15 40 


PH 
SITU 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


110 


98 


98 


96 


98 


100 


108 


60 


104 


106 


106 


102 


100 


104 


LONG 79 03 40 


COND. 
25C 
UMHOS 


Sue 


DISS. 
SOLIDS 
PPM 


CHLORIDE 
MG/L 


256 


266 


266 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
0.10 
0.10 


0.10 


0.05L 
0.10 


0.10 
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LOWER NIAG. R 


STNNO 1 SECONDARY NO N1-1.0 LAT 43 15 40 LONG 79 03 40 
PHENOLS TOTAL FECAL MoFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL —‘CHLORO 
SAMP OTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3=N NH3-N ORGNG N A 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH PPB MF/LOOML MF/100ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
29 05 72 1032 100 1.0 2 120; Le re 0.036 0.004 0.09 0.02 0.220 
1052 400 1-0 2 1300. 16. ie 0.030 0.004 0.08 0.02 0.250 - 
1104 800 1-0 4 2900. 26. is 0.020 0.003 0.08 0.02 0.240 e 
1115 1200 1.¢ 2-250. 1. 8. 0.024 0.003 0.08 0.01 0.240 at 
1128 1400 te 4 7400. ae an 0.020 0-003 0.08 0.01 0.200 o 
31 05 72 1650 100 Mo 4 10200. 308. 156. 0.023 0.004 0.06 0.02 0.250 ee 
1700 400 ie 3-430. 8. 108. 0.020 0.003 0.06 0.02 0.220 os 
1705 800 a 4 506 ie 84. 0.024 0.004 0.06 0.02 0.240 ors 
1712 1200 ie 2 30. i 56s 0.020 0-004 0.07 0.02 0.240 aa 
1717 1400 ee & S40. Be 116. 0.026 0.005 0.07 0.02 0.200 ae 
01 06 72 0840 100 i 4 10. 4: 20. 0.019 0.004 0.06 0.02 0.240 ee 
0845 400 ee 4) 1080< 104. 32. 0.019 0.005 0.06 0.02 0.250 ci 
0850 800 He 6 890. 80. 28. 0.018 0.004 0.06 0.02 0.260 ay 
0858 1200 i 6 60. ne ie 0.019 0.005 0.06 0.02 0.250 ae 
0905 1400 20 7 CNT LOW 361 28. 0.027 0.007 0.06 0.02 0.250 ve 
13 07 72.0912 100 ne 6 1300. Abe 4. 0.027F 0.012F 0.02 0.02 0.080 78 
0918 400 io Gi a0. 8. ae 0.008 0.005 0.02 0.02 0.080 es 
1.0 1.8 
1.0 
0921 800 1.0 0 1700. 566 vs 0.007 0.005 0.02 0.02 0.050 
1.0 ee 
1.0 
0930 1200 1.0 0 5400. he tes 0.010 0.003 0.02 0.02 0.070 
1.0 1.5 
1.0 
0937 1400 1.0 GEGeOe Vee Be 0.007 0.005 0.02 0.02 0.070 bss 
14 07.72.1319 100 es 5 | =510, 24s 24. 0.023 0. 008 0.04 0.09 0.240 i 
1323 400 oF 0 2600. Bee 20. 0.013 0.007 0.03 0.05 0.220 i 
1329 aco ee 4 620. 8. 20. 0.022 0.008 0.03 0.04 0.270 
1335 1200 iz GimniTs0. 28. a 0.030 0.008 0.03 0.04 0.290 ne 
1340 1400 ie 6 490. ae he 0.044 0.029 0-03 0.04 0.260 ae 
15 07 72 0926 100 ee 6 510. 40. Be 0.027 0-007 0.04 0.04 0.310 oe 
0930 400 es Benes TO 64. tee 0.027 0.007 0.03 0.03 0.340 aa 
0935 800 es BURY, 40. 8. 0-025 0.007 0.03 0.04 0.290 a 
0942 1200 i Of 1460. 80. Poe 0.020 0.007 0.03 0.04 0.260 se 
0948 1400 ee So EGE 44. 125 0.029 0.007 0.03 0.04 0.420 ey 
3108721345 100 ie 4 2100. lee be 0.015 0.006 0.03 0.02 0.270 hee 
400 i @) 2400. 24. 8. 0.014 0.007 0.03 0.02 0.270 is 
1350 800 iio 6 3700. 32% 24. 0-018 0.005 0.03 0.02 0.320 — 
1352, 1200 a 2 3300. 12. be <i 
1.0 542 
1357 1400 1.0 6 3800. 28. 24. 0.012 0.002 0.03 0.01 0.310 
ap GH oOREHe ea a my 17006 305 28. oa 
0935 400 090 ae 6 1700. 56. 68. 0.018 0.005 0.02 0.02 9.220 a 
ao aie Se Gizeo. ae 8. 0.015 0.003 0.02 0.02 0-170 ose 
Bess uizo0090 | 120 3 SEIS, 324 20. 0.016 0.004 0.02 0.02 0.190 zt 
won wan ee 6 1800. 246 8. 0.014 0003 0.02 0.02 0-210 ha 
02 09 72 1603 100 090 10 2 1900. Zhe 8. 0.021 0.003 0.01 0.02 0.350 ie 
1605 400090 1.0 2 1100. 28. 48 0.025 0.002 0.01 0.01 0.360 
“ah age Ae 3) 2100. 92. 24. 0.017 0.093 0.01 0.01 0.300 ; 
“ever seRE Geary 0 1430. nS ae oe 
1615 1400 ae 0 1500. 486 24. 0.014 0.002 0.01 0.02 0.300 ee 
1112 72.1533 100 ae 4 0.053 0.011 0.17 0.03 0.380 os 
153S 400 Ha 0.040 0.008 0.16 0.03 0.330 i 
1645 800 aA 4 0.76 0.67 0.16 0.03 0.330 a 
1550 1200 ilo 6 0.041 0.016 0.16 0.03 0.230 a 
1555 1400 ie 6 0.062 0.026 0.16 0.04 0. 340 We 
‘eee On es 8 1300. 108. 156. 0.047 0.019 0-16 0.01 0.370 on 
Rarer oo ee 8 3100. 224. 140. 0.040 0.016 0.15 0.01 0.360 ee 
a ie A 0.050 0.016 0.14 0.01 0.360 ah 
Ah fees tee 8 5100. 152. 180. 0.044 0.013 0.15 0.01 0.350 ae 
Wace 456 is 8 2500. 165 2326 0.047 0-011 0013 0.01 0.370 ae 
1.0 
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LAKE ONTARIC 


STN NO 2 SECONDARY NO O£-1.0 LAT 43 16 29 LONG 79 03 20 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE TRON 
DY MO YR LMT OEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
29 05 72 1303 
1.5 12.9 13.20 124 2.0 8.60 94 314 ls 2 
1.5 
31 05 72 1546 
1.5 11.5 13.00 119 ent 9200 104 314 21s 3 
1.5 
02 06 72 9905 
5g 1260 12.00 108 Qeaz 7240 90 315 Dire 6 
365 
15 07 72 1100 
1.5 ZO 10.20 113 le 7.50 108 320 25.6 cS) 
65) 
V6sO7, v2) VT 
2.5 20.0 10.40 113 Zeit 7.60 104 324 25. 4 
Lio 
17 Ove 20 aor 
hae! 21.0 10.20 113 2.1 8.00 108 325 26.6 2 
1.5 
31 08 72 1325 
1.5 21.5 10.20 184 5.5 8.30 104 321 28.6 2 
1.5 
01 Of 72 1055 
Ted 19.5 10.00 108 5,5 8.30 102 333 29. 4 
15 
02 09 72 1453 
1.5 22.0 210.40 118 6.5 8.10 108 321 266 2 
1.5 
STN NO 4 SECONDARY NO CE-Z.0 LAT 43 16 43. LONG 79 02 12 
29 05 72 1257 
ie) 11.9 13.60 125 ee 8.60 98 ale 266 z 
15 
31 05 72 2555 
BAS Vitae 13.90 118 Zeit 9.10 90 315 Ze 3 
2.5 
02 0€ 72 0913 
1.5 11.0 13.00 onlay 2.2 7.80 90 315 26. 8 
£25 
15 67 72 1052 
2.5 2.0 10.80 120 2.5 7.50 108 322 256 3 
1.5 
16 07 72 £105 
1.5 20.2 10.20 212 Agi 7.60 104 322 25. 0 
z Ss 
17 07 72 1740 
-S 20.8 11.60 128 3.1 3.20 200 325 26. 0) 
1.5 
31 08 72 4316 
TS 2165 10.00 112 4.5 8.30 106 317 28. 2 
Les 
01 0& 72 1947 
1.5 20.0 9260 105 5.5 8.35 104 332 29. 3 
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02 0° 72 2501 
LAS 22.0 10.60 220 5.5 8.05 106 321 256 3 
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2 ec 
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1.5 21.9 210.40 116 2.9 7.70 100 321 24. 0 
V5 
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LAKE CNTARic 


SECONDARY NO CE-1.0 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/LOOML 
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FECAL MoFe 
COLIFORM ENTER. 
MF/1OOML MF/100ML 


1. le 
1. 1. 
60. 8. 
46 8. 
4. 1. 
52-6 1. 
4e 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. le 
8. 8. 
4e us 
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266 1. 
1. 1. 
le le 
1. 1. 
1. 1. 
1. ie 
16. 1. 
1. 1. 
4e 1. 
8. 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. 1. 


0.015 
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02024 
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LAT 43 16 29 
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02004 


LAT 43 16 59 
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LONG 79 03 20 


NITRATE AMMCNIA TOTAL 

NOQ3=N NH2-N  CRGNC N 

MG/L MG/L MG/L 
0.09 0.01 0.320 
0.07 0.01 0.170 
0.08 0.02 0.20C 
0.04 0.03 0.280 
0.03 0.62 0.330 
0.03 0.01 0.320 
0-01 0.01 0.300 
0.02 0202 0.170 
0.0% 6.01 0.370 

LONG 79 02 12 
0.08 0.0L 0.250 
0.07 0201 0.180 
0.0E 0.01 0.200 
0.02 0.02 0.340 
0.03 0.02 0.320 
0.03 0.01 0.260 
0.02 0-01 L 9.440 
0.01 0.01 0.330 
0.90 0.01 0.350 
LONG 79 01 02 

0.09 0.01 0.200 
0.07 0.01 0.170 
0.08 0.01 0.160 
0.02 0.01 0.360 
0.01 0.01 0.360 
0.03 0.01 0.340 
0.02 0.01 0.440 
0.00 0.01 0.310 
0.00 9.02 0.380 


CHLORO 
A 


18.8 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


4.0 


4.0 


SAMP DTE HOUR SAMP 
OY MO YR LMT DEPTH 

29 05 72 1227 
1.5 
be I 85 Nise $o 1.5 
10.0 

31 05 72 1634 
1.5 
1.5 
10.0 

02 06 72 09390 
1.5 
OC. Fl, 6.5 Nie so 1.5 
10.0 

TS OF 252022 
1.5 
OCs 65 Nima Se) 1.5 
10.0 

16 07 72 1042 
1.5 
1.5 

17 07 72 1800 
1.5 
1.5 

SIPUS tet teva 
1.5 
1.5 

01 09 72 1924 
1.5 
1.5 

02 09 72 1524 : 
1.5 
1.5 
STN NO 57 SECONDARY NO 

29 05 72 1320 
1.5 
1.5 

SOS ariel 527 
1.5 
1.5 

02 06 72 100) 
ee 
1.5 

16 07 72 i127 
1.5 
1.5 

LHeO7T F275 
1.5 
1.5 

18 07 72 0920 
1.5 
1.5 

£109 72 itt2 
1.5 
1.5 

02,09 72) 14a7 
1.5 
ZS 

04 09 72 0902 
1.5 
1.5 

STN NO 58 SECONDARY NO 

PAS) (ahs “Tér4, sheyec) 
1.5 
i.5 

SIROS en tole 
eD 
vee 

02 06 72 1008 
1s 
1.5 

LOsOveie sce > 
1.5 
ie} 

Lit eOver.2e 17.017 
1.5 
1.5 

16.07 72 0932 
1.5 
1.5 

01 09 72 1129 
tO) 
1.5 

02 99 72 1425 
1.5 
1.5 

04 09 72 0914 
1.5 
1.5 


STN NO 


LAKE ONTARIC 


SECONDARY NO 


OE-5.0 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


13.0 


10.0 
12.0 
10.5 


13.0 


11.0 
21.9 


20.5 
21.0 


20.0 


21.0 


20.5 


2229 


Ow-1.0 


11.0 


12.5 


13.3 


Ow-2-0 


11.5 


13.2 


13.1 


21.9 


21.9 


CISS. 
Oz 
MG/L 


13.40 


13.00 
13.00 
13.00 
13.40 


12.60 


11.00 


12.00 


10.80 


12.20 


10.20 


10.60 


13.00 


12.00 


12.00 


10.20 


10.40 


10.20 


13.09 


12.80 


12.00 


10.40 


10.20 


10.40 


9.49 


9.60 


=36= 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


126 


115 
220 
ilo 


126 


114 
122 


132 


120 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


PEC?) 


Ww 
tJ 


IN 


LAT 43 17 24 


PH TOT ALK COND. 
SITU CACO3 25C 
MG/L UMHOS 

8.60 98 313 
8.50 100 318 
8.90 94 aus 
8.90 98 318 
8.10 98 336 
8.30 100 320 
7.70 110 319 
3.00 104 320 
7.00 130 320 
8.30 104 218 
8.35 102 320 
8.45 128 327 
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LAKE CNTARIO 


SECONDARY NO CE-5.0 


TOTAL FECAL MoFe 
SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. 
OEPTH MF/1LOOML MF/100ML) MF/100ML 
1.5 90. 1. i. 
SO 1.5 
10.0 30. 1. 1. 
1.5 246 le 1. 
1.5 
10.0 1. 1. 1. 
1.5 4. 1. 12. 
so 1.5 
19.0 710. 286 16. 
1.5 860. 1. 1. 
SD Tem 
10.0 300. 8. 1. 
1.5 6800. 4e 1. 
1.5 
1.5 296.6 14. 1. 
1.5 
1.5 460. 1. 1. 
1.5 
1.5 250. 1. 1. 
1.5 
1.5 730. 1. 1. 
1.5 


SECONDARY NO OW-1.0 


1.5 1. 1. 
1.5 
1.5 2906 16. 326 
1.5 
1.5 10. 1. 12. 
1.5 
1.5 280. 20. 14. 
1.5 
1.5 €60. 526 10. 
1.5 
1.5 880. 526 12. 
1.5 
1.5 1340. 38. 14. 
1.5 
1.5 1060. 34 26 
1.5 
1.5 
1.5 


SECONCARY NO OW-2-0 


1.5 170. 1. i. 
1.5 
1.5 100. 1. 4e 
1.5 
Vee 
1.5 
1.5 680. 36. 4. 
1.5 
1.5 260. 32-6 4e 
1.5 
1.5 1260. 24-6 8. 
1.5 
1.5 940. 19. 8. 
1.5 
25 1080. 14. 26 
Ss 


TOTAL 
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MG/L 
0.033 


0.0223 
0.017 
0.017 
0.018 


0.014 
0.013 


0.026 
0.031 


0.044 


0.021 


0.022 


0.021 
0-016 
0.018 
0.025 
0.031 


0.932 


0.013 


0.006 


9.025 
0.022 
0.021 
0.027 
0.023 


0.030 


0.005 


LAT 43 17 24 


DISS 
P 
MG/L 


0-005 


0.004 
0.003 
0-003 
0-011 


0.005 
0.005 


0.005 
0.007 


0.023 


0.005 


0.003 


LAT 43 16 02 


0.003 


0.004 


0.004 


0.006 


0.008 


0.022 


0.003 


9.004 


LAT 43 15 $2 


0.003 


0.005 


0.004 


0.009 


0.007 


0.009 


0.003 


LONG 78 58 45 


NITRATE AMMONIA TOTAL 
NO3-N NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L MG/L 
0.08 0.91 0.250 
0.12 0.01 0.190 
0.06 0.01 0.200 
0.07 0.01 0.190 
0.10 0.07 0.190 
0.07 0.01 0.180 
0.00 0.01 0.340 
0.01 0.01 0.370 
0.02 0.92 0.310 
0.03 0.01 0-430 
0.90 0.02 0.300 
0.00 0.01 0.340 
LONG 79 05 39 
0.08 0.92 0.190 
0.09 9.01 0.199 
0.08 0.01 0.230 
0.03 0.02 0.300 
0.03 9.02 0.190 
0.04 9.06 0.300 
0.0) 0.01 0.250 
0.092 0.03 0.240 
LONG 79 06 45 
0.i3 0.01 0.210 
0.09 0.01 9.220 
0.09 0.01 0.230 
0.01 0.01 0.320 
0.03 0.02 9.290 
0.04 0.02 0.300 
0.04 0.03 0.280 
0.02 0202 0.230 
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LAKE CNTARIG 


so 


so 


SD 


SD 


sod 


SD 


SO 


so 


SECONDARY NO 


SECONDARY NO 


10.0 


ow-4.0 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


18.7 


2923 


20.0 


CN20W8-5.0 


DISS. 
02 
MG/L 


13.00 


12.40 


12.80 


11.20 


10.40 


=39— 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


126 


419 


99 


101 


TURBe 
JACKSON 
UNITS 


3.1 


4.5 


IN 


LAT 43 15 27 LONG 79 09 06 


PH TOT ALK COND. 
SITU CACO3 25C CHLORICE 
MG/L UMHOS MG/L 

8.30 100 342 28. 
9203 100 338 306 
8.30 80 338 306 
8.00 98 331 28. 
8.00 106 327 27. 
8.10 104 326 29. 
8.20 106 330 28. 
8.10 112 321 766 
7.80 113 328 276 
LAT 43 16 03 LONG 79 09 39 

8.10 106 340 296 
8.20 96 342 296 
9.05 190 336 296 
8.75 98 340 296 
8.50 i110 342 30. 
8.60 86 337 30. 
8-40 90 238 20. 
8.10 98 330 28.6 
8.20 100 330 296 
8.00 100 324 256 
8.00 100 344 296 
8.00 104 320 276 
8.00 100 348 296 
8.20 108 324 27. 
7.90 109 345 30. 
8.00 114 321 26. 
8.00 110 332 28. 
7290 112 328 266 
8.10 106 330 27. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


=S10e 


LAKE CNTARIC 


STN NO 60 SECONDARY NO QhW-4.0 LAT 43 15 27 LONG 79 0° 06 
FOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE AMMONTA TOTAL CHLORO0 SCHI DSK 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. Pp Pp NO3=N NH3=N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH ME/1O0ML MF/1O00ML MF/1LOOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
29 05 72 1410 0.7 
1.5 2000. 48. 16. 0.029 0.003 0014 0.01 0.230 
1.5 Re3 
2105 72 1458 ag 
1.5 10. 1. 206 0.020 0.005 0.09 0.01 0.220 
1.5 5.5 
02 06 72 1028 0.5 
1.5 1480. 152. 366 0.032 0.006 0206 0.02 0.320 
1.5 4.0 
16 OT 72 1155 1.6 
1.5 780. 178. ie 0.028 0.009 0.00 0.01 0.350 
1.5 6.2 
17 07 72 1645 dine 
1.5 152. 8. Te 0.020 0.012 0.03 0.02 0.290 
1.5 2.9 
18 07 72 1000 2.0 
1.5 308. 8. 1. 0.047 0.034 0.00 0.01 0.320 
1.5 1.8 
01 09 72 1143 2.0 
1.5 1280. ive le 0.022 0.010 0.0) 0.03 0.230 
1.5 5.6 
02 09 72 1404 200 
1.5 490. a2 ae 0.017 0.003 0.02 0.01 0.280 
1.5 Tite 
04 09 72 0939 200 
1.5 0.005 02004 0.01 0-01 0.200 
1.5 Tine) 
STN NG 67 SECONDARY NO ON2OW8-5.0 LAT 43 16 03 LONG 79 09 39 
29 05 72 1400 0.7 
TSS TNTC 32. Be 0.031 0.004 0.12 0.02 0.240 
DC geleaS) IN 2 Spe eS 6.8 
10.0 1260. 16. 4. 0.025 0.004 0.19 0.01 0.180 
31 05 72 1447 1.5 
1.5 1660. 116. 58. 0.018 0.006 0.07 0.01 0.210 
BG 91 855 oN 3 SD 1.5 4.8 
10.0 0.015 0.003 0.11 0.01 0.290 
17.0 380. 8. 40 0.010 0.14 0.02 0.710 
O02 06 72 1037 260 
1.5 46 8. 0.023 0.005 0.05 0.01 0.300 
DGa ion 8.5) N. 2 SD 1.5 2.5 
10.0 110. 8. 4e 0.023 0.006 0.07 0.01 0.260 
16 07 72 1204 1.5 
1.5 740. 212. 4e 0.02? 0.008 0.00 0-01 0.320 
Sood. 825. No +2. So 4.5 6.6 
10.0 566 4e Ts 0.027 0.008 0.00 0.01 0.370 
WHOT Te Lo3i7 2.0 
5 660. 4. 4e 0.020 0.006 0.04 0.02 0.300 
DCm. ses.) Ni 2 SD 1.5 2.5 
10.0 108. ihe is 0.012 0.003 0.08 0.02 0.230 
18 07 72 2010 220 
1.5 520. 8. 4. 0.027 0.017 0.04 0.04 92440 
ie 38 MAGS N 2 so Tas 1.4 
10.0 380. 1 te 0.020 02014 O17 0.02 0.260 
Q1 09 72 1154 1.5 
15 360. 1. De 0.016 0.004 0.01 0.01 0.300 
Gus ies No 2 sD (126 3.8 
‘ 10.0 216. ibe Tis 0.013 0.008 0.20 9.03 0.180 
02 09 72 1358 2.0 
1.5 1080. 206 26 0.016 0.003 0.03 0.02 0.2350 
C 8e5 N 2 Sheela 428 
Sie 10.0 368. 30. 2. 0.018 0.003 0.02 O01 0.310 
04 09 72 0948 2.5 
DAG 0.004 0.004 0.02 0.02 6.190 
Dew ta) 85 N 2 sD 705 


5 
0 0.007 0.004 0-01 0.02 0.190 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


29 05 72 1420 


oc 
31 


cc 
02 


oc 


16 


oc 


Le 


oc 


18 


cc 


o1 


oc 


02 


oc 


04 


oc 


1 
05 


8.5 N 


72 1433 


8.5 N 


72 1047 


8.5 N 


cml ens 


8.5 N 


C2eleVs 


8.5 N 


72 1025 


8.5 N 


72 1208 


8.5 N 


72 1341 


8.5 N 


72 1012 


8.5 N 


STN NG 7 


05 


09 


09 


72 1457 


8.5 N 


V2eloow 


7.0 N 


Urs dale 


Pe AMEN) 


8.5 N 


72 1104 


72 1045 


8.5 N 


69 


w 


Nw 


nN 


nn 


w 


nN 


L 


$o 


so 


so 


Be) 


$d 


so 


so 


so 


so 


so 


NP) 


$0 


sD 


SD 


so 


So 


so 


SD 


AKE CNTARIC 


SECONDARY NO CN20W8-7.0 


SECONDARY NO 


WATER DISS. 
TEMP. 02 
DEG C MG/L 
13.0 12.00 
8.5 12.80 
13.5 12.200 
12.3 11.60 
14.0 18.60 
15.0 18.00 
18.0 11.00 
15.3 11.50 
20.0 11.20 
13.0 12.90 
19.0 12.00 
11.0 12.20 
2220 9.20 
17.8 9.40 
21.5 10.40 
17.0 9.00 
19.0 9.00 
19.0 8.70 
CN20W8-9.0 
14.0 12.20 
10.3 11.90 
13.5 13.60 
LL.& 12.40 
17.0 15.00 
14.0 12.90 
18.1 11.40 
16.0 11.80 
19.0 10.20 
13.0 11.00 
18.8 12.40 
9-2 12.20 
z21.5 10.00 
16.5 9.20 
21.5 10.20 
15.0 2.40 
19.0 9240 
19.0 9.20 


-40- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


Lyte) 


109 
115 


108 


179 


177 


115 


TURBe 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 43 15 18 


PH TOT ALK 
SITU cAco3 
MG/L 

8.20 100 
8.20 98 
9.00 100 
8.70 1090 
8.00 100 
8.20 80 
8.00 100 
8.00 102 
8.30 102 
8.30 100 
8.20 100 
8.10 104 
8.20 110 
8.00 106 
8.00 112 
7.75 114 
7.80 108 
7.95 196 


LAT 43 14 28 


8.50 102 
8.40 104 
9.20 96 
9.00 96 
9.00 90 
8.60 90 
8.10 102 
8.20 100 
8.00 104 
8.090 100 
8.00 104 
7.80 110 
8.10 106 
7.80 110 
8.00 106 
7.60 1190 
7.80 104 


7.90 101 


LONG 79 11 46 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


344 


344 


339 


340 


337 


338 


331 


334 


336 


LONG 79 13 5€ 


MG/L 


296 


296 


30. 


29. 


31. 


31. 


28. 


296 


27. 


296 


27. 


296 


27. 


296 


27. 


28. 


286 


27. 


296 


296 


28.6 


28. 


296 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP 
DY MO YR LMT 


OTE HOUR 


29 05 72 1420 


oc 
a 


oc 
02 


oc 


16 


oc 
17 


oC 
18 


Oc 
01 


oc 
02 


oc 
04 


oc 


1 
05 


06 


07 


07 


8.5 N 


72 1433 


8.5 N 


72 1047 


8.5 N 


W2eteLs 


8.5 N 


72 1615 


8.5 N 


72 1025 


8.5 N 


72 1208 


8.5 N 


72 1341 


8.5 N 


Ud pkey hr 


8.5 N 


STN NO 71 


05 


72 1457 


8.5 N 


M21 3.527, 


720 N 


iceali2s 


8.5 N 


weu2os 


8.5 N 


72 1536 


9 72 1242 


8.5 N 


72 1304 


8.5 N 


72 1045 


8.5 N 


69 


nN 


i) 


LAKE CNTARIO 


Se) 


SO 


sD 


so 


so 


So 


Se) 


SO 


S2) 


so 


SO 


0) 


SD 


so 


30) 


Sod 


SD) 


SECONDARY NO ON20W8-7.0 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


840. 


2300. 


3300. 


1040. 
10. 


40. 


1340. 


120. 


480. 


640. 


640. 


144. 


140. 


148. 


340. 


348. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


80. 


SECONDARY NO ON20W8-9.0 


3300. 


550. 


10. 


3300. 


23406 


320. 


740. 


330. 


6506 


550. 


510. 


480. 


660. 


1500. 


MeFe 
ENTER. 
MF/1OOML 


8. 


44. 


TOTAL 
p 


MG/L 
0.031 


0.028 
0.020 


0.017 
0.023 


0.015 
0.034 


0.015 
0-029 


0.016 


0.033 


0.026 


0.017 


0.014 
0.025 


0.016 


0.006 


0.005 


0.019 


0.020 


LAT 43 15 18 


DISS NITRATE 


Pp NO32=N 
MG/L MG/L 
0-004 0.13 
0.003 0.17 
0.006 0.08 
0.005 0.10 
0.006 0.05 
0.003 0.06 
0.007 0.02 
0.004 0.01 
0.016 0.01 
0.005 0.01 
0.020 0.02 
0.005 0.13 
0.004 9.03 
0.906 0.12 
0.005 0.01 
0-002 0.06 
0.004 0.00 
0.004 0.00 


LAT 43 14 28 


0.005 0.10 
0.004 O13 
0.005 0.05 
0.007 0.10 
0.007 0-05 
9.005 0.06 
0.008 0.00 
0.004 0.9) 
0.004 0.02 
0.002 0010 
0.016 0.02 
02010 0015 
0.005 0.02 
0.006 0.13 
0.003 9.00 
0.006 0.00 
0.006 0.00 


LONG 79 11 46 


AMMONIA TOTAL 
NH3=N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.220 
0.01 0.190 
0.01 0.210 
0.0) 0.180 
0.01 0.320 
0.01 0.230 
0.02 0.370 
0.01 0.270 
0.01 0.260 
0.01 0.230 
0.01 0.380 
0.04 0.350 
0.02 0.230 
0.03 0.190 
0.01 0.250 
0.02 0.270 
0.02 0.250 
0.02 0.190 
LONG 79 22°56 
0.01 0.230 
0.0L 0.190 
0.01 02230 
0.02 0.270 
0.01 0.280 
0.01 0.420 
9.91 0.370 
0.01 0.259 
0.01 0.270 
0.01 0.200 
0.02 0.360 
0.01 0.190 
0.01 0.240 
0.04 0.180 
0.01 0.410 
6.01 0.250 
0.02 0.270 


CHLORO 
A 


661 


3.6 


Tel 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


0.5 


202 


Ae 


LAKE CNTARIC 


STN NO 73 SECONDARY NO ON20W8-11.0 LAT 43 13 39 LONG 79 16 00 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C *G/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
29 05 72 1512 
i.5 14.0 12.80 123 205 8.50 100 345 30. 2 
DG. f 8.5 N 2 SD 1.5 
10.0 Bei 12.80 108 2-5 8.40 100 344 30. 
31 05 72 1340 
1.5 13.3 14.00 133 wack 9.20 94 433 31. 4 
DG hosp) Nise So eo) 
10.0 11.2 13.00 118 ish 9.15 96 338 31. 
1505 1.0 13.40 i21l z.9 9.05 96 3240 31. 
02 06 7zZ 1137 
1.5 18.0 14.00 147 202 9.00 90 337 31. 3 
pc I 865 N 3 8) 1.5 
10.0 17.0 14.00 144 Pate 8.90 90 336 31. 
17.0 14.0 14.00 Ts5 220 8.80 90 337 30. 
16 07 72 1306 
1.5 18.5 11.00 117 4.6 8.10 102 329 28. 4 
DC). 4568. N 2 SD 1.5 
10.0 15.0 11.40 112 cl | 8.10 102 334 28. 
Ti Guede voce 
Lao 15.9 12.00 128 2.9 8.00 100 332 28. 0 
DG ie Sies NEB SD 1.5 
10.0 13.0 11.40 108 soem 7.60 100 348 296 
USNOTew eel LL, 
1.5 18.0 11.00 135 3-1 8.00 104 338 28. 6 
1.5 
10.0 $.0 11.40 =H 96 3.1 7.85 110 350 29. 
O1 09 72 1256 2 
1.5 21.0 9.20 102 4.5 7.80 106 334 296 4 
DCY 2 855 N 2 so 1.5 
10.0 17.0 9220 94 be5 7.75 105 345 296 
02 0¢ 72 1250 
1.5 205 8.60 95 667 Te55 109 336 27. 3 
OG 1 8.5 Nieee2 SD 1.5 
10.0 15.5 8.60 86 5.5 7.55 108 342 29. 
04 09 72 1104 
1.5 19.0 9.80 105 7.0 7.80 102 328 28. 2 
OG i sie5 N 2 13) ued 
10.0 19.0 9220 98 605 7.85 104 330 29. 
STN NO The) SECONDARY NO CO LAT 43 16 18 LONG 79 04 24 
29 08 72 1313 
1.5 10.0 13.40 118 222 8.50 98 314 266 2 
1.5 
31.05 72 1537 
1.5 10.0 12.80 133 209 8.99 100 317 266 3 
1.5 
01 06 72 0935 
125 9.5 14.00 122 2.5 8.80 100 314 25% 
155 
02 06 72 0855 r 
1.5 12.0 13.00 120 2-7 7.90 100 313 26. 6 
1.5 
15 07 72 1110 
1.5 20.0 10.40 113 265 7.50 120 320 25. 6 
1.5 
VEROu G21 eS. 
BE 29.0 10.40 113 2m 7.40 104 322 25. 4 
BE] 
TMOeenien ures 
1.5 21.0 10.40 116 3.1 8.10 194 322 266 2 
1.5 
O01 09 72 1204 
125 gine 9.40 105 6.5 8.40 196 324 27. 6 
Ve 
02 09 72 2445 
1.5 22.0 10.00 123 525 8.00 194 323 266 2 
Le5 
04 09 72 0852 
1.5 20.5 11.00 121 7.0 7.80 110 317 266 0 
STN NO 402 LAT 43 16 32 LONG 79 O7 26 
29 05 72 1337 
1.5 $.8 13.00 114 2.5 B40 100 319 27. C4 
SUS) 
31 05 72 16440 
se 13.5 12.40 118 Jail 8.90 96 336 296 c | 
1.5 
02 06 72 1015 
1.5 12.0 13-00 120 2.5 8.60 90 338 30. 4 
1.5 
16 07 72 1143 
1.5 20.0 10.80 113 z.0 7.90 104 324 266 4 
1.5 
17 07) T2)2658 ; 
1.5 2020 10.00 109 aS | 8.10 104 322 256 te) 
1.5 
18 O07 72 0945 
ie5 19.0 10.80 116 209 8.20 102 321 26. 8 
1.5 
01 09 72 1129 ; 
1.5 22.0 9.20 104 5.5 8.20 110 321 266 4 
1.5 
02 Of 72 1418 
1.5 2201 9260 209 5.5 7.90 110 316 25. 0 
1.5 
04 09 72 0924 
1.5 20.0 9.00 98 8.9 7.80 110 328 266 2 
1.5 


STN NO 1 


SAMP DTE HOUR 
DY MC YR LMT 


ConOon IT celore 


CC 1 8.5 N 


SL 0o 12.340 
DEW es5 N 


O2506) 721137 


oc 1 8.5 N 
16 07 72 1306 
D€ I 8.5 N 


a7eOte U2 Loc 


oe I 8.5 N 


TSROr Tre Lal Ss 


O01 09 72 1256 


ce 1 8.5 N 


09, 72° :1250 


09 72 1104 


D Gaeta Stel N 


29005 fea 3b3 


key Leyes TK 
ity? Ae 72 
0: 0¢ 72 1304 
02 09 72 


1445 


04 09 72 0853 


9945 


OY 0° 72 1129 


02 09 72 1418 


04 09 72 0924 


™m 
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LAKE CNTARIO 


SECONDARY NO ON20W8-11.0 


TOTAL FECAL MoF. 
SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. 
DEPTH MF/1OOML MF/1OOML MF/100ML 
1.5 66-6 20) 1. 
$d oe) 
10.0 160. 26 1. 
1.5 4. 1. 1. 
So 1.5 
19.0 
15.5 20. 1. i. 
LaS 1. Die 1. 
so 1.5 
10.0 
17.0 4e 1. 1. 
Me) TNTC TNTC 92. 
So 1.5 
29.0 640. 104. 8. 
1.5 264. 80. 1. 
So 1.5 
10.0 646 26 1. 
bes 22606 226.6 4. 
1.5 
30.0 500. 10. 1. 
1.5 TNTC 1. 
So 1.5 
10.0 5900. TNTC 84. 
1.5 26000. S70. 260. 
SO ree) 
19.0 1600. 10. 1. 
je) 
Kya) 1.5 
10.0 
SECONDARY NO O 
eo 420. i. Ge 
1.5 
ees 3300. 120. 150. 
1.5 
a0e5 669. BVEG 326 
NeD 
Zed 540-6 80. 206 
aD) 
ee 740. 4, i. 
Bre 
3d 500. a. "66 
BivelD 
1.5 6506 32s 2Ze 
1.5 
4.5 1800. le Se 
1.5 3006 16. ie 
i-5 
1.5 
1.5 270. Ze 1. 
1-5 
1.5 330. cee 20. 
1.5 
Liew 320. 16. 28. 
1.5 
rhs 600. 84. 8. 
1.5 
1.5 600. 86. 18. 
1.5 
AS 720. 206 4. 
1.5 
A) S00. 4. 4. 
5 
1.5 3726 12. 26 
1.5 


TOTAL 
i) 


MG/L 


0.918 
0.019 


0.009 
0.015 
0.035F 


0.023 


0.016 


0.024 


0.017 
0.020 


0.016 


0.016 


0.038 


0,013 


0.023 


0.020 


0.007 


CAT 4351339 


DISS 
Pp 
MG/L 


0.2006 


0.004 
0.004 
0.004 
0.003 
0.007 
0.003 
0.004 


0.005 


0.004 


0.005 


0.004 
02006 


0.004 


0.005 


0.006 


0.003 


0.004 


0.004 


0.005 


0.0904 


0.012 


0.004 


0.003 


0.003 


0.004 


LONG 79 16 00 


NITRATE AMMONIA 
NO3-N NH3-N 
MG/L MG/L 
0.14 9.02 
0.17 0.01 
0.05 0.01 
0.33 0.01 
0.12 0.01 
0.04 0.01 
0.05 0.01 
0.06 0.01 
0.00 0.01 
0.02 0.01 
0.02 0.01 
Oat? 0.02 
0.03 0.0% 
9202s 0.03 
0.13 0.02 
0.00 O.Gi L 
0.06 0.02 
0.00 0.01 
& ié LONG 79 Q4 
0.08 0.92 
0.07 0.62 
0.06 0.02 
0.0¢ 2203 
0.9 0.02 
0.94 0.93 
9.02 2.02 
0200 0,02 
9.9 0.0 
0.03 OO 
ENG Zo Or 
O. 3 029 
0.: 5 a. 07 
0.05 N02 
0-02 9.03 
0.04 0.02 
0.07 0.023 
0.02 0.02 
0.0 0.0% 
0.02 0.07 


TOTAL 


OPGNC N 


ber 4 


Zé 


MG/L 


0.240 


0.260 


0.290 


CHLORO 
A 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


3.0 


2.0 
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LAKE ONTARIO 


STN NO 111 LAT 43 11 43 LONG 79 19 41 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
29 05 72 1545 
1.5 15.0 13.40 132 20%) 8.60 100 343 SNe 2 
ne Ge WW 2 SO wee 
10.0 8.9 13.00 112 AoE 8.50 100 344 29. 
31 05 72 1306 
1.5 14.0 14.00 135 2.5 9440 90 329 31. 2 
ne se Ee oT) pee Ge) Stas 
10.0 12.5 12.80 120 2.7 9.20 98 335 30. 
02 06 72 1215 
1.5 14.0 14.90 135 2.0 9.00 80 337 eile 3 
15 
10.0 13.0 14.00 132 2.2 8.70 81 337 31. 
16 07 72 1345 
1.5 16.1 12.60 127 Dept 8.30 100 336 29. 3 
He R Go MN 2 Gy) tab 
10.0 13,0 11.20 106 2.9 8.30 104 330 29. 
17 07 72 1321 
1.5 18.0 11.00 115 403 8.00 104 336 29. 6 
ie ke GSS Ne ay fee 
10.0 12.3 11.00 102 361 7.90 100 349 28. 
18 07 72 1200 
es 17.0 12.60 129 2.9 8.00 102 335 29. 3 
ie 2 OG Mm 2 Sh Ayes 
10.0 10.0 12.20 108 BG 7.90 100 351 29. 
01 09 72 4410 
ioe 20.5 9280 108 7.0 7.80 104 234 28. 0 
DC I 8.5 N 2 We hos 
10.0 14.0 9.60 93 Ga 7.60 106 344 29. 
02 0S 72 1139 
158 2020 9.80 107 7.0 7.80 114 333 29. 0 
se 0 G65 MW 2 So Sios 
10.0 AGB 8.80 89 4.5 7.55 108 344 29. 
04 09 72 1151 
Ie 19.0 9.20 98 AoE 7.95 104 330 29. 3 
DCert) 625 ANIA oe Mrs mRISS 
10.0 18.5 9.60 102 65 8.10 104 330 29. 
STN NO 122 LAT 43 12 36 LONG 79 31 32 
29 05 72 1648 
15 15.0 15.00 148 Boil 9.00 94 339 Ane 2 
1.5 
21 05 72 1211 
1S 13.2 14.40 136 3.1 9.45 26 336 31. 2 
me Th Oe (2 Sy Aes 
10.0 12.5 13.40 125 2.9 9.50 96 340 Mp 
02 06 72 1310 
<5 14.2 15.00 145 2.2 9.00 100 345 226 0 
165 
16 07 72 1440 
1.5 15.0 13.20 130 2.9 8.30 102 333 29. 3 
oes 
17 07 72 1222 
hes 17.0 12.00 123 2.7 8.10 100 337 30. 0 
ies 
18 07 72 1238 
5 17.0 12.40 127 2G 8.20 102 340 30. 3 
1.5 
01 09 72 1507 
1.5 20.5 10.20 112 BSE 7.90 103 340 29. 0 
1.5 
02 09 72 1040 
15 20.5 10.40 115 70 7.70 102 332 29. 2 
ie5 


04 09 72 1253 
5 19.5 10.00 i108 8.5 8.10 104 333 296 3 
5 


STN NO 112 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


29 


29 


31 


oc 
02 


16 


17 


18 


ol 


02 


04 


05 


72 1545 


8.5 N 


72 1309 


8.5 N 


121205 


T292345 


8.5 N 


72 1321 


8.5 N 
72 1200 


8.5 N 


72 1410 


8.5 N 


Te. LL39 


8.5 N 


R211 5Y 


8.5 N 


STN NO 121 


05 


07 


o7 


0s 


09 


09 


72 1648 


72 1211 


8.5 N 


Vics step lio) 


72 1440 


ecm hicae: 


Tet BANS) 


72 1507 


72 1040 


emLeos 


fr 


LAKE ONTARIO 


so 


SD 


sD 


So 


SD 


so 


30) 


So 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1LOOML 


1. 


12. 


104. 


4. 


164. 


1760. 


180. 


640. 


100. 
580. 


104. 


2686 


436. 


40. 


400. 


540. 


340. 
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FECAL MoFe 
COLIFORM ENTERes 
MF/2OOML MF/100ML 


te ie 
is Ne. 
De Be 
its l. 
le Ie 
1 ie 
be ie 
Ne te 
te ils 
4e 14. 
We ND 
4 is 
118. fhe 
De Ie 
36. Ie 
ie fe 
1s fe 
i ie 
Ye We 
1s He 
ie 1s 
Ls tie 
te Ie 
126. Lis 
ie ie 
326 1. 
Re a 
ie 4e 


TOTAL 
P 
MG/L 


0.018 


0.022 


0.031 


0.017 
0.048 
0.019 


0.029 


0.027 


0.017 


0.019 


9.019 


0.020 


0.007 
0.032 


0.016 


0.024 


0.025 


0.037 


0.044 


0.028 


0.025 


0.021 


0.019 


EAT C43 9043 


OISS 
) 
MG/L 


9.002 


0.003 


9.006 


0.003 
0.020 
0.003 


0.014 


0.005 


0.005 


0.008 


0.008 


0.003 


9.002 
0.007 


0.005 


0.006 


0.005 


NITRATE 
NO2-N 
MG/L 


Oo! 


LAT 43 12 36 


0.004 


0.005 


0.005 


0.004 


0.007 


0.002 


0.009 


0.005 


0.006 


0.008 


LONG 79 19 43 


AMMONTA 
NH3-N 
MG/L 


TOTAL 
CRGNC N 
MG/L 


0.199 


0.180 


0.290 


0.220 
0.260 
0.309 


0.280 


0.260 


0.260 


0.240 


0.290 


0.280 


0.280 


0.140 


0.400 


0.290 


9.250 


0.260 


LENG 79 31 32 


O-O1 L 


0-02 L 


0.260 


0.210 


CHLCRO 
A 


52 


SCHI CSK 
DEPTH 
METRES 


2.0 


STN NO 


SAMP 
DY MOQ YR LMT 


DTE HOUR 


29705: 72 tite 


oc 
31 


oc 


02 
oc 


16 


17 


DC 


18 


oc 


ol 


oc 


02 


iale 


04 


DC 


29 


OC 


31 


DC 


02 


cc 


16 


oC 


i. 


oc 


18 


oc 


ol 


oc 


02 


DC 


04 


oc 


05 


09 


09 


STN NO 


05 


8.5 N 


72 1143 


8.5 N 


Tire dekh 
8.5 N 


72 1458 


72:1155 


8.5 N 


72 1320 


8.5 N 


72 1530 


8.5 N 


72 1015 


8.5 N 


72 1320 


8.5 N 


mentmos 


8.5 N 


72 1022 


8.5 N 


72 1420 


8.5 N 


72 1540 


8.5 N 


72 1409 


8.5 N 


(COLT, 


72 1410 


8.5 N 


124 


132 


te 


Nm 


LAKE CNTARIC 


SD 


SD 


so 


So 


$o 


so 


So 


SO 


so 


so 


$D 


So 


SD 


Si8) 


SO 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


13.0 


10.0 
17.0 


10.0 


20.5 


18.0 


20.0 


16.0 
19.0 


19.0 


10.0 


DISS. 
02 
MG/L 


14.60 


13.60 
15.00 


13.00 
12.20 
15.00 


14.00 
14.00 


12.20 


12.20 


13.00 


12.00 


9.60 


8.00 


11.00 


PER CENT TURB. 

OXYGEN fACKSON 

SAT UNITS 
138 2.9 
120 2.5 
142 3.1 
115 3.1 
103 2.9 
145 202 
129 222 
138 2.9 
119 262 
108 361 
133 2.7 
106 209 
106 7.0 
84 5.5 
120 625 
80 7.0 
107 8,0 
101 8.0 
162 2.7 
129 Oat 
FEM) 2.7 
113 2e9 
148 205 
140 202 
133 2.5 
109 207 
arare 205 
111 202 
125 207 
118 202 
120 565 
S72 4.5 
111 €.5 
90 4.5 
129 8.0 
105 5.5 
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LAT 43 14 06 


PH 
IN SITU 


TOT ALK 


CACO 
MG/L 


102 


102 


96 


100 
102 
110 


990 


102 


100 


102 
110 


102 


106 


106 


105 


108 


100 


102 


LAT 43 16 16 


100 


102 


LONG 79 35 58 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


LONG 79 44 42 


338 


MG/L 


31. 


30. 


31. 


30. 
31. 
32. 


31. 


296 


30. 


296 


296 


30. 


28. 


29. 


296 


30. 


296 


296 


326 


31. 


336 


31. 


326 


32. 


29. 


296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 
PPB 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


29 05 72 1712 


oc 
31 


oc 


02 
OC 
16 


17 


oc 
18 


oc 
ol 


cc 
02 


OC 
04 


oc 


29 


OC 


31 


oc 
02 


oc 
16 


DC 


17 


oc 
18 


oc 
Ol 


oc 
02 


oc 
04 


oc 


05 


STN NO 


05 


09 


8.5 N 


72 1143 


8.5 N 


WeeLsst 
8.5 N 


72 1458 


72 1155 


8.5 N 


72 1320 


8.5 N 
72 1530 


8.5 N 
72 1015 


8.5 N 


72 1320 


8.5 N 


C2ebT5 8 


8.5 N 


emrO22 


8.5 N 


72 1420 


8.5 N 


72 1540 


8.5 N 


Wigmba le 


8.5 N 


72 1409 


8.5 N 


Be L617 


8.5 N 


72 0930 


8.5 N 
72 1410 


8.5 N 


124 


132 


Nm 


LAKE ONTARIO 


so 


Sod 


So 


sO 


So 


SD 


SD 


SO 


SD 


So 


SD 


sD 


sD 


SO 


so 


SO 


So 


TOTAL FECAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/1LOOML MF/200ML 

4e Sic 

Ze le 

le Ie 

4e ite 

Vs he 

We te 
he he 
32. Ne 
176. 6. 
500. 1s 
16. lis 
84. 1s 
TAP ls 
212. he 
468. 4. 
5206 He 
128. Ty 
10's 1. 
Re Me 
40. ihe 
8. 1 
i ite 
We ihe 

4. os 

he ks 

lie le 
20. ibe 
566 Me 
168. hes 
68. Le 
40. hs 
276. ie 
88. rhe 
160. whe 
164. is 
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MeFe 


1. 


ENTER. 
MF/LOOML 


TOTAL 
p 


MG/L 
0.035 


0.033 


0.038 


0.030 
0.022 
0.023 


0.020 


0.024 
0.016 


0.013 


0.014 


0.017 


0.023 


0.019 
0.028 


0.013 
0.025 


0.025 


0.060F 


0.023 


0.040 


0.018 


0.020 


0.024 
0.010 


0.010 


0.022 


0.016 


0.026 


0.029 


0.021 


0.013 
0-025 


0.014 


0.027 


0.012 


LAT 43 14 06 


OISS 
Pp 
MG/L 


0.005 


0.005 


0.007 


02004 
0.004 
0.004 


0.005 
0.010 


0.002 


0.002 


0.014 


0.012 
0.006 


0.007 


0.005 


0.003 


0.009 


0.008 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.05 


LAT 43 16 16 


0.010 


0.003 


0.006 


0.004 


0.004 


0.004 


0.907 


0.005 


0.004 


0.002 


0.007 


9-006 


0.006 


0.003 
0.005 


0.004 


0.007 


0.004 


LONG 79 35 58 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC.N 
MG/L MG/L 
0.01 0.330 
0.01 0.210 
0.01 0.320 
0.02 0.240 
0.02 0.180 
0.01 0.300 
0.01 0.300 
0.01 0.320 
0.01 0.320 
0.01 0.220 
0.01 0.280 
0.01 0.200 
0.01 0.270 
0.04 0.200 
0.02 0.440 
0.02 0.250 
0-01 L 0.310 
0.01 L 0.240 
LONG 79 44 42 
0.01 0.480 
0.01 0.240 
0.08 0.330 
0.01 0.200 
0.04 0.290 
0.04 0.300 
0.01 92240 
9.01 0.240 
0.01 0.210 
0.01 0.250 
0.01 0-440 
0.01 0.420 
0.0L 0.310 
0.03 0.210 
0.02 370 
0.01 0.290 
0.01 L 0.290 
0.03 0.240 


CHLORO 
A 


14.1 


BAG 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


Ww 


25 


7.0 


m 


t- 
. 
wn 


1.0 


5.0 
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LAKE ONTARIC 


STN NO 140 LAT 43.18 22 LONG 79 46 14 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP OTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHGS MG/L MG/L PPB 
29 05 72 1820 
i.5 16.0 17.00 171 2) 9.40 94 340 226 2 
pe WV Gab fh 2 SD 1.5 
10.0 12.1 14.40 132 AAT 9.20 192 344 30. 
17.0 8.0 17.40 147 3.1 9.50 96 339 31. 
31 05 72 1003 
i.5 1205 14.80 138 361 9.05 102 345 32. 2 
Ne ff GHG he 2 SO 2.5 
Oe 8.5 14.60 124 Asi 9.00 100 340 aie 
Te 7.8 14.80 124 2.5 8.80 98 34 ; 
02 06 72 1435 e ty 
Ves 14.0 14.00 135 2.0 9.20 100 345 3). 2 
me A AAG fy oS SD 165 
nee 13.0 14.50 137 Ae 9210 90 347 at's 
: 13.0 14.00 132 re) 9. 3 Fy 
16 07 72 1601 ed Ae 320 he 
1.5 13.0 11.80 111 2.9 7.60 102 372 33. 0 
ee Hay i B Suds 
10.0 10.0 13.00 115 2.9 US 4 5 
17 07 72 0935 #0 ore aM 
1.5 13.0 12.00 113 2.5 7.60 104 372 34. 2 
DC unl) -8<5 an aNue? SOLAS 
10.0 10.0 12.40 109 Bee c 1 
Pearse 7.80 108 345 29. 
2.5 17.0 14.00 144 2.5 8.00 104 373 34. 4 
Ye OE MEIACH Oh sp 1.5 
10.0 13.0 14.00 132 AGH ‘ 1 
eee 8.00 108 348 29. 
1.5 20.5 10.80 119 6.5 8.00 106 334 30. 0 
me Tf C5 hy a SHmeete5 
10.0 16.0 8.60 86 3.0 Tot 
Caece Te 4416 70 108 342 29. 
1.5 19.5 10.40 112 5.5 7.80 104 364 29. 3 
DON 18 6.5e MANO Sol 225 
10.0 15.0 8.40 83 6.5 Ts ) 
04 09 72 1433 60 108 342 30. 
1.5 18.5 11.20 119 7.0 8.20 105 338 30. 2 
ie 8) ag ye Spy Tiss 
10.0 18.0 10.20 107 6.5 8.15 102 333 30. 
STN NO 142 LAT 43 19 48 LONG 79 41 12 
03 06 72 0925 
1.5 12.0 14.90 129 22 9.70 80 338 30. 0.05L 8 
DGaeIEEOs 5 amnINGE ET SP 1.5 
5. 12.0 15.99 139 Pom 9.70 90 338 30. 0.05t 
10.0 9.0 15.00 129 Age 9.40 80 338 30. 0.054 
20-0 9.0 16.00 138 2.0 8.70 80 340 29. 0.05L 
30.0 6.6 14.00 114 128 8.60 71 340 30. 0.05L 
40.0 605 14.50 118 1.8 7.90 80 340 20. 0.05L 
49.0 602 15.00 121 1.8 8.40 80 338 30. 0.05L 2 
04 06 72 1520 
1.5 14.0 16.90 154 229 9.10 100 343 31. 0.05L ry 
5.0 12.8 15.00 141 Ze5 8.90 100 344 Bis 0.05L 
10.0 9.0 14.40 124 DGD 8.90 104 340 30. 0.05L 
20.0 9.0 15.00 129 Zee 8.50 100 342 30. 0.05L 
30.0 961 16.00 138 Dae 8.50 100 342 30. 0.05L 
38.5 7.0 15.30 126 Bat 8.35 10). 344 30. 0.05L 
1540 
DOMETNN Scum Nias. SMES 
05 06 72 0916 
ag 12.0 15.00 139 222 9.30 104 345 31. 0.05L 0 
oe St Ose aN Z SD 1.5 
5.0 Acer, 14.60 134 2a 9.30 100 345 30. 0.05L 
10.0 863 14.40 122 Ae: 8.50 100 344 30. 0.05L 0 
20.0 8.3 14.00 119 2.0 8.10 100 343 30. 0.05L 
30.0 7.9 14.00 118 Ane. 8.10 106 343 29. 0.05L 
40.5 dow 12.20 109 220 7.80 102 345 29. 0.05L 
TiTALOmeti2 026 
105 15.0 13.40 132 Qo 8.10 104 348 30. 0.05L re) 
TORST LOCOS MES 5a INGO MIS 
5.0 12.0 13.20 122 2.2 8.20 104 355 29. 0.05L 
10.0 Tied 13.00 118 2.0 8.10 102 360 29. 0.05L 
26.0 10.2 12.30 109 1.8 8.10 106 362 29. 0.05 
30.0 9.7 13.00 114 ae 8.00 104 362 29. 0.05L 
44.5 9.3 14.00 122 2.5 7.80 106 359 29. 0-05L 
18 07 72 1447 
1.5 18.0 15.00 157 DoT 8-60 102 343 30. 0.05L 6 
ate Gif AWNaP se Ga oN) G Bs 
5.0 15.0 14.90 147 209 8.60 104 342 29. 0.05L 
10.0 12.3 14.00 130 205 8.40 108 347 29. 0.05L 
20.0 10.0 14.20 £25 eri 8.20 106 350 29. 0.05L 
30.0 9.0 14.00 123 Dea? 8.10 110 351 Poe Q.05L 


STN NO 140 


SAMP DTE HOUR 


OY MO YR_LMT 


29 05 72 1820 


oc 1 8.5 


31 05 72 1003 


oc I 8.5 


02 06 72 1435 


oc I 8.5 N 


16 07 72 1601 


DG 1 685 N 


LILOT 7.2,093'5 


oc I 8.5 N 


18 07 72 1553 


ee ih iG N 


01 09 72 1632 


oe 8.5 N 


02 09 72 0910 


OC I 8-25 N 


04 09 72 1433 


oc 61 «6825 N 


STN NQ 142 


02 06 72 0925 


De © 8.5 N 


04 06 72 1520 


1540 
DCT 78ie5 
05 06 72 0916 


CGS 865 


DeOte emLOee 


1G ST 1026 1 


18 07 72 1447 


NCS) E4401 


LAKE ONTARIO 


N 


N 


TOTAL 
COLIFORM CCLIFORM 
MF/LOOML = MF/100ML 


28. 


48. 


8. 


16. 


172. 


FECAL 


1. 


1. 
1. 


MeFe 
ENTER. 
MF/100ML 


1. 


1. 


26 


1. 


TOTAL 
Pp 


MG/L 


0.056F 
0.046 
0.068 
0.040 
0.022 
0.026 
0.020 
0.024 
0.017 
0.017 


0.012 
0.019 


0.009 
0.045 


0.025 


0.024 


0.011 


0.025 


0.037 


0.014 


0.054 


0.020 
0.016 
0.018 
0.019 
0.018 
0.021 


0.029 
0.024 
0.012 
0.013 
0.005 
0.022 


0.018 


0.027 
0.014 
0.019 
9.018 
0.025 


0.022 


0.016 
0-012 
0.010 
0.012 
0.015 


0.016 


0.014 
0.008 
0.006 
0.014 


LAT 43 18 22 


DISS 


MG/L 


0.008 


0.005 
0.021 
0.005 
0.003 
0.005 
9.003 
0.005 
0.005 


0.005 


0.005 
0.006 


0.003 


0.029 


0.012 


0.003 


0.002 


0.007 


0.019 


0.005 


LAT 42.19 48 


0.022 


0.004 
0.003 
0.008 
0.008 
0.009 
0.009 


0.2004 
0.005 
0.002 
0.003 
0.002 
0.005 


0.003 


0.004 
0.003 
0.005 
0.004 
0.005 


0.004 


0.003 
0.902 
0.002 
0.002 
0.009 


0.008 


0.006 
0.004 
0.002 
0.010 


LONG 79 46 14 


AMMONIA 


NH3-N ORGNC 


MG/L 


LONG 79 41 12 


i 


SCHI OSK 


DEPTH 
METRES 


0.7 


~— 
. 
wn 
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LAKE CNTARIO 


STN NO 142 LAT 43.19 48 LONG 79 41 12 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
CY MC YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
50.0 8.2 13.00 110 2.9 8.10 108 355 29. 0.05L 
19 07 72 1420 
1.5 18.0 15.20 159 Zot, 8.00 100 340 29. 0.05L 3 
5.0 14.0 14.00 135 2.9 8.00 110 345 29. 0.05L 
10.0 12.0 13.60 126 Zeit 8.10 104 349 286 O.1 
20.0 10.0 14.80 131 207 7.95 110 347 29. 0.05L 
30.0 9.1 14.40 125 2.9 7.90 110 347 29. 0.05L 
40.5 9.0 14.40 124 Rew 7.90 108 348 29. 0.05L 
10 09 72 1013 
1.5 17.5 10.10 105 4.5 8.10 104 329 29. 0.05L 0 
DGy to be5n Nees SOMES 
5. 17.5 10.40 108 6.5 7.90 104 330 30. O0.05L 
10.0 17.5 10.20 106 5.5 8.00 100 329 29. 0.05L 
20.0 11.5 10.20 93 4.5 7.60 106 346 29. 0.95L 
30.9 8.5 11.50 98 6.5 7.75 108 — 348 29. 0.05L 
38.7 8.5 11.00 94 4.5 7.70 106 348 ZS6 0.05L 
11 09 72 1458 
1.5 19.0 12.00 128 4.5 8.40 106 335 29. 0.05L 3 
le 8 ne IN 2 SD 1.5 
5.0 19.0 11.00 118 7.0 8.40 108 235 30. 0.05L 
10.0 18.0 10.20 107 6.5 8.20 106 335 30. 0.05L 
20.0 10.5 10.00 89 4.5 7.80 106 347 29. 0.05L 
30.0 7.5 11.80 98 4.5 7.80 i108 352 28. 0.05L 
40.6 7.0 11.50 94 4.5 7.80 Uy 352 29. 0-05L 
12 09 t2 1017 
1.5 18.0 10.00 105 4.5 8.20 106 339 30. 3 
Je i Ory IN 7 SD 5 
5.0 18.0 10.00 195 665 8.25 104 340 31. 
10.0 18.0 10.20 eee Oi7 6.5 8.20 110 336 30. 
20.0 13.0 9.20 87 5.5 7.85 112 349 30. 
30.0 8.0 11.00 93 4.5 7.75 112 351 20. 
36.9 7.5 10.50 87 4.5 weiti0 114 352 30. 
STN NO 146 LAT 43 20 01 LONG 79 45 O02 
02 06 72 0853 
1.5 14.0 14.00 135 2.5 $220 100 366 356 6 
OC lus SueNIS SD 1.5 
10.0 11.0 13.00 117 Bap 8.90 98 238 30. 
21.0 11.0 16.00 144 Zee 8.70 100 338 30. 
04 06 72 1556 
1.5 12.0 14.20 131 2.0 9.00 104 356 33. 9 
1G i Ge iy = SOM eS 
10.0 10.0 14.40 127 Regn 8.80 104 245 31. 
720 8.5 15.00 128 2ee 8.80 104 344 29. 
05 06 72 0858 
1.5 10.0 14.20 125 292 8.80 104 244 30. 3 
DG 8.5) Nes SD 1.5 
10.0 8.7 15.00 129 Dae 8.75 100 345 30. 
20.0 7.8 14.80 124 3.1 8.55 100 345 30. 
17 07 72 0948 
1.5 12.0 12.40 114 2.5 7.60 104 245 30. 2 
Be se G55 MN 2 Se) es 
10.0 9.1 12.80 li 2.5 7.75 106 352 25. 
18 07 72 1535 
1.5 17.0 13.60 140 2.7 8.30 102 246 31. 4 
OC; 8.5" SN a2 SD 1.5 
10.0 12.4 14.00 130 Dell 8.30 102 345 29. 
19 07 72 1345 
1.5 17.0 14.0C 144 Zeit 8.00 108 364 32. f) 
ie al eG i SOS 
10.0 13.1 13.80 130 2.9 7.90 110 345 30. 
10 0° 72 0949 
1.5 17.5 10.40 108 5.5 7.90 106 332 29.6 : ) 
DCM Ts). SN ee SO ma 
10.0 17.0 10.00 103 5.5 7.85 108 242 20. 
11 0S 72 1520 
AG 19.0 11.40 122 4.5 8.40 102 345 31. 2 
ys ih fieGy IN SDy ples 
10.0 17.0 9.60 99 5.5 8.20, 106 340 29. 
15.3 10.0 10.00 88 4.5 7.80 106 352 29. 
12 09 72 1000 
SS 18.0 9.6¢ 102 uae 8.17 108 326 30. 3 
BS At ine fit 2 SO 1 35 
10.0 16.0 9.00 90 4.5 7.90 110 343 30. 
15.3 1z.0 $9.00 83 4.5 annie 111 350 29. 


STN NO 142 


SAMP DTE HOUR 
OY MO YR LMT 


19 07 72 1420 


10509) 72) 1013 


11 09 72 1458 


T2nO9RT2e LOL, 


03 


oc 


04 


05 


oc 


17 


cc 
18 


oc 


1) 


oc 
10 


oc 
11 


DOC 


12 


oc 


STN NO 146 


06 


06 


06 


07 


07 


09 


09 


09 


72 0853 


8.5 N 


TA WW S 


8.5 N 


72 0858 


8.5 N 


72 0948 


8.5 N 


12,1535 


8.5 N 
72 1345 


8.5 N 


72 0949 


8.5 N 


72 £530 


8.5 N 


72 1000 


8.5 N 


Ww 


LAKE ONTARIO 


SAMP 
DEPTH 


50.0 


SO 


SD 


SO 


SD 1.5 


SD 


So 


AB) 


So 


so 1.5 


so 1.5 


so 1.5 


TOTAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/1OOML MF/100ML 


16. 


88. 


Be 


108. 


108. 


FECAL 


1. 


=51= 


MeFe 
ENTER. 
MF/1OOML 


1. 


TOTAL 

P 

MG/L 
0.027 
0.031 
0.012 
0.015 
0.018 
0.025 
9.015 
0.023 
0.032 
0.026 
0.014 
0.012 
0.025 
0.042 
0.032 
0.022 
0.017 
0.027 
0.025 
0.028 
0.024 
0.028 
0.010 


0.018 
0.027 


0.033 
0.020 
0.014 
0.015 
0.018 
0.010 
0.019 
0.022 
0.018 


0.007 


0.011 


0.042 


0.019 


0.029 


0.017 


0.048 


0.025 
02035 
0.017 
0.019 
0.026 


0.018 
0.016 


LAT 43 19 48 


DISS 
Pp 
MG/L 


0-020 


0.008 
0.007 
0.005 
0.008 
0.006 
0.005 


0.004 


0.006 
0.005 
0.005 
0.007 
0-012 


0.008 


0.007 
0.005 
0.007 
0.012 
0.014 


0.003 


0.003 
0.003 
0.004 
0.011 
0.015 


NITRATE 
NO3=-N 
MG/L 


0.19 


0.01 
0.05 
0.06 
0014 
0.14 
0.12 


0.04 


LAT 43 20 02 


0.005 
0.003 
0.004 
0.003 
9.003 
0.005 
0.003 
0.003 
0.003 
0.002 


0.003 


0.029 


0.008 
0.011 


0.006 
0.014 


0.003 
0.006 
0.004 
0.008 
0.004 


0.003 
0.004 


LONG 79 41 12 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.190 
0.01 0.440 
0.01 0.280 
0.01 0.240 
0.02 0.280 
0.05 0.240 
0.02 0.190 
0.01 0.380 
0.01 0.450 
0.02 0.440 
0.03 0.270 
0.01 0.189 
0.01 0.230 
0.01 0.530 
0.01 0.480 
0.02 0.370 
0.03 0.320 
0-01 L 0.270 
0.01 2200 
0.02 0.340 
0.01 0.330 
0.01 0.300 
0.01 0.210 
0.01 0.200 
0.01 0.150 
LONG 79 45 O12 

0.02 F 0.270 
0.02 0.230 
0.01 0.190 
0.22 0.300 
0.01 0.320 
0.08 0.260 
0.05 0.350 
0.04 0.260 
0.03 0.240 
0.02 0.100 
0.01 0.120 
0.05 0.430 
0.01 0.290 
0.20 0.470 
0.02 0.240 
0.02 0.430 
0.01 0.390 
0.04 0.560 
0.02 0.270 
0.02 0.220 
0.01 0. 340 
0.01 0.260 
0.01 0.230 


CHLORO SCHI DSK 


A DEPTH 
METRES 
4.9 
2.0 

Gon 
1.5 

603 
2.0 

465 
0.8 

5.5 
1.5 

4.5 
2.5 

4.2 
4.0 

2.8 
2.0 

404 
2.0 

664 
1. 

9.0 
2.0 

4.9 
220 

4.6 
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LAKE CNTARIC 


STN NO 147 LAT 43 21 18 LONG 79 43 24 
WATER OISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU cACO3 25C CHLORIDE IRON 
OY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNLTS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
03 06 72 1025 
1.5 11.0 15.00 135 1.8 9.10 80 356 3Z6 6 
oc I 8.5 N 2 so 1.5 
10.0 9.8 16.00 141 2.0 8.70 80 343 20. 
04 06 72 1502 
1.5 8.0 14.00 118 222 8.20 104 345 296 0 
1,5 
10.0 8.0 14.40 121 2.5 8.20 102 343 30. 
05 06 72 0947 
1.5 10.0 12.40 109 2.2 8.80 106 244 30. 
OC I 8.45 NT 2 3) 1.5 
10.0 10.0 14.00 124 202 8.80 108 345 30. 
17 07 72 1003 : 
1.5 14.5 11.80 115 2.5 7.60 104 Stl 32. 2 
1.5 
10.0 8.0 13.00 140 202 7-50 100 250 296 
18,07 72 2522 
1.5 17.9 13.60 142 2.7 8.50 110 343 30. 3 
bc FT 855 N 3 so 1.5 
10.0 13.0 14.00 132 205 8.50 104 348 296 
19 07 72 14006 1.5 17.2 13.40 138 2.9 8.00 104 285 356 ie) 


OC SL sie5 IS 2 SD 1.5 


10.0 12.1 13.00 120 207 8.00 108 345 296 
10 09 72 1050 
1.5 17.25 10.20 106 3.0 7.90 102 332 29. ie) 
DCe ides N 2 so 1.5 s 
10.0 17.0 10.09 103 Bout 7290 102 332 29. 
11 09 72 1437 
1.5 18.5 11.00 tbTs <5 8230 109 338 30. 3 
DG is sis5 N 2 So 1.5 
10.0 18.0 10.20 107 4.5 8.25 107 240 30. 
12 09 72 1041 
1.5 18.0 10.40 109 625 8.10 109 342 30. 2 
eC IG) Wi So 1.5 
10.0 17.0 9260 99 665 8.15 110 342 30. 
STN NO 150 LAT 43 22 45 LGNG 79 42 34 
03 06 72 1025 
1.5 12.0 14.00 17K) 220 $.10 100 243 30. 3 
i.5 
04 96 72 1446 . 
1.5 6.5 14.00 U9 25 8.10 100 345 30. 0 
1.5 
05 06 72 1003 
1.5 10.2 14.40 128 202 8.70 106 343 296 0 
1.5 
24 07 72 0909 
WS 11.0 11.20 101 1.6 110 246 29. 4 
1.5 
ZenOme Ueno 43 
1.5 944 12.40 198 1.4 102 351 29. 2 
1.5 
27 07 72 0842 
1.5 9el 12.20 196 1.6 114 2S 30. 7 
1.5 
10 09 72 1108 
1.5 18.0 10.05 105 5.5 @.00 104 332 296 0 
1.5 


11 09 72 1420 
19.0 11.00 118 4.5 8.30 336 3226 2 


12 0S 72 1100 
1725 9.60 109 6.5 8.10 110 229 29. 4 


LAKE CNTARIO 


STN NO 147 

SAMP DTE HOUR SAMP 
DY MO YR LMT DEPTH 

03 06 72 1025 
1.5 
OC 1 8.5 N2 sod 1.5 
10.0 

04 06 72 1502 
1.5 
1.5 
10.0 

05 06 72 0947 
1.5 
OCC eS Ni2 SO 1.5 
10.0 

17 07 72 1003 
1.5 
1.5 
10.0 

18 07 72 1522 
1.5 
oc 1 8.5 Nie SO 1.5 
10.0 
19 07 72 1400 1.5 


DEF el) 85 N 2 SD 1.5 


10.0 

10 09 72 1050 
1.5 
DOW) 855 N 2 $d 1.5 
10.0 

11 09 72 1437 
1.5 
DERI 855 Nie So 1.5 
10.0 

12 09 72 1041 
1.5 
DOW Ty (85 Nae: So 1.5 
10.0 

STN NO 150 

03 06 72 1035 
1.5 
1.5 

04 06 72 1446 
1.5 
1.5 

Of 06 72 1003 
1.5 
1.5 

24 07 72 9900 
1.5 
1.5 

25 07 72 1543 
Pe) 
1.5 

27 07 72 0842 
1.5 
1.5 

10 09 72 1108 
1.5 
1.5 

11 0S 72 1420 
1.5 
1.25 


12 09 72 1100 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


12. 


4. 


2726 


16. 


156. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


=53= 


MeFe 


1. 


ENTER. 
MF/100ML 


TOTAL 
Pp 
MG/L 


0.020 


0.020 
0.015 
0.016 
0.021F 


0.022 
0.018 
0.014 
0.033 


0.016 
0.032 


0.028 
0.044 


0.031 
0.028 


02926 
0.930 


0.022 


0.024 
0.017 
0.017 
0.020 
0.018 
0.017 


0.024 


LAT 43 21 18 


DISS 
p 
MG/L 


0.004 


0.005 
0.005 
0.003 
0.003 


0.004 
0.903 
0.003 
0.021 
0.004 
0.004 
0.004 


0.016 


0.006 
0.005 


0.005 
0.005 


0.005 


LAT 43 22 49° 


0.007 


0.006 


0.003 


0.004 


0.004 


0.003 


0.004 


0.007 


0.012 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.14 


0.02 


LONG 79 43 24 


AMMONTA 
NH3=-N 
MG/L 


0.04 


0.04 


TOTAL 
GRGNC N 
MG/L 


0.300 


0.230 
0.290 
0.360 


0.360 


0.290 


LONG 79 42 14 


0.240 


0.380 


0.280 


0.240 


0.470 


0.380 


CHLORO SCHI DSK 


A 


DEPTH 
METRES 


STN NO 153 


SAMP DTE HOUR 


DY 


03 


oc 


04 


oc 


05 


vile 


24 


OC 


re) 


oc 


27 


oc 


10 


oc 


11 


oc 


12 


oc 


03 


oc 


04 


Oc 


05 


oc 


24 


oc 


25 


oc 


27 


oc 


10 


oc 


11 


DC 


12 


oc 


MO YR LMT 


06 72 1050 


b, Sa N 


06 72 1427 


I 8.5 N 


06 72 1021 


Teese5 N 


07 72 0921 


O7 T2 1522 


O07 72 0857 


I 8.5 N 


09°72 1130 


I 8.5 N 


O9 4254355 


I 6.5 N 


09 72 1120 


I 8.5 N 


STN NO 1255 


06 72 1LLOE 


I 8.5 N 


06 72 1409 


sf GIGS N 


06 72 1037 


i Biss N 


O07 72 0943 


I 8.5 N 


lolep wirerd $3 Uesieye / 


TS Se5 N 


07 72 e922 


I 8.5 N 


09 72 1146 


1, 645 N 


09 72 1335 


1 8.5 N 


O97 2 1137 


I 8.5 N 


w 


nm 


w 


w 


Ww 


LAKE CNTARIO 


SD 


so 


so 


0) 


So 


so 


SO 


So 


SB 


SO 


Sod 


so 


SO 


$o 


Le) 


So 


So 


so 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


DISS. 
62 
MG/L 


15.00 
15.00 
14.00 
14.20 
14.00 
13.00 
15.00 
25220 
14.40 
13.40 
12.80 
12.20 
12.20 
12.40 
11.40 
12.30 
12.40 
11.60 
10.00 
10.10 

9.50 


11.20 


10.00 
9.26 
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PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


142 


133 
i118 
123 
119 
108 
137 


105 
194 
86 


120 


103 
85 


102 


90 
90 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 43 24 54 


PH 
SITU 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


90 


LAT 43 26 18 


104 
106 


LONG 79 40 12 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


345 


343 


343 


343 


LGNG 79 38 49 


MG/L 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
306 
30. 
30. 


296 


28. 


28. 


286 
28. 


30. 
29. 
296 


28. 


290 
29. 


296 


20. 
30. 


20. 


296 
30. 


30. 


256 
256 
28. 
296 
29. 
296 
296 
29. 
296 
29. 
29. 
30. 
30. 


30. 
296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 


bY 


MO 


YR LMT 


02 06 72 1050 


oc 


04 


oc 


05 


oc 


24 


oc 


25 


DC 


rae f 


Oc 


10 


DC 


1l 


oC 


12 


oc 


03 


cc 


04 


oc 


05 


oc 


24 


oc 


25 


oc 


27 


oc 


10 


oc 


il 


Oc 


12 


oc 


06 


06 


07 


07 


07 


09 


STN NO 


06 


06 


06 


07 


07 


o7 


09 


09 


09 


8.5 


72 1427 


8.5 


72 1021 


8.5 


72 0921 


8.5 


Wemboee 


153 


8.5 N 


72 0857 


8.5 N 


PieeLi3o 


8.5 N 


T2501 355 


8.5 N 


72 1120 


8.5 N 


72 1105 


8.5 


72 1409 


8.5 


72 1037 


8.5 


72 0943 


8.5 


U2 USS? 


8.5 


meno gt2 


8.5 


72 1146 


8.5 


aire abeteys) 


8.5 


T2ehbed 


8.5 


155 


N 


w 


Ww 


Ww 
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LAKE CNTARIO 


TOTAL FECAL MeFe 
SAMP COLIFORM COLIFORM ENTERe 
DEPTH MF/1O0ML MF/100ML MF/100ML 


1.5 1. 1. 1. 

SO 1.5 
17.0 1. 1. 1. 
1.5 1. 1. 1. 

SD 1.5 


SD 1.5 


SD 1.5 


So 1.5 


1.5 326 1. 1. 


SO 1.5 


SD 1.5 


15.3 40. 1. 1. 


so 


366 1. 1. 


SD 1.5 


1.5 46 1. 1. 
sD 1.5 


1.5 1. 1. 1. 
So 1.5 


17.0 1. 1. 1. 


SD 1.5 


SD 1.5 


SD 1.5 


1.5 68. 1. 1. 


SD 1.5 


SD 1.5 


14.1 20. 1. 1. 


so 1.5 


SO 1.5 


TOTAL 

Pp 

MG/L 
0.020 
0.023 
0.020 
0.009 
0.009 
0.014 
0.015 
0.015 
0.020 
0.020 
0.020 
0.014 
0.020 
0.014 
0.024 
0.023 
0.020 
0.023 
0.015 
0.017 
0.017 


0.034 


0.019 
0.018 


0.040 


0.021 
0.022 


0.022 
0.017 
0.022F 
0.010 
0.009 
0.013 
0.021 


0.021 
0.025 


0.018 
0.008 
0.014 
0.016 
0.014 
0.014 
0.029 
0.017 
0.018 
0.017 
0.022 
0.015 
0.015 
0.025 


0.020 
0.023 


LAT 43 24 54 


DISS 
P 
MG/L 


0.002 
0-005 
0.007 
0.004 
0.004 
0.006 
0.003 
0.003 
0.004 
0.2006 
0.008 
0.006 
0.003 
0.003 
0.007 
0.013 
0.010 
0.015 
0.003 
0.003 
0.009 
0.007 


0.005 
0.005 


0.008 


0.005 
0.006 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.10 


0.13 
0.17 
0.16 
Olé 
0220 


0.09 


LAT 43 26 18 


0.003 
0.2005 
0.008 
0.002 
0.004 
0.004 
0.004 


0.001 
0.005 


0.002 
0.003 
0.004 
0.005 
0.005 
0.011 
0.003 
0.003 
0.003 
0.004 
0.004 
0.006 
0.004 


0.004 
0.008 


LONG 79 40 12 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.02 0.240 
0.02 0.250 
0.03 0.180 
0.02 0.230 
0.02 0.220 
0.03 0.230 
0.01 0.260 
0.01 0.170 
0.02 0.220 
0.01 0.290 
0.03 
0.04 0.260 
0.03 0.190 
0.03 
0.04 02220 
0.04 0.160 
0.03 0.170 
0.03 0.160 
0.01 0.290 
0.01 0.310 
0.02 0.300 
0.02 0.430 
0.02 0.400 
0.02 0.260 
0.01 0.440 
0.01 0.320 
0.02 0.250 
LONG 79 38 49 
0.01 0.250 
9.02 0.140 
0.03 0.190 
0.02 0.350 
0.02 Ge180 
0.02 0.200 
0.02 0.370 
0.02 0.220 
0.02 0.240 
0.01 0.330 
0.03 
0.03 0.250 
0.02 02.140 
0.03 
0.04 0.200 
0.03 0.140 
0.02 0.190 
0.03 0.750 
0.01 0.330 
0.01 0.320 
0.02 0.320 
0.01 0.340 
0.02 0.310 
0.02 0.260 
0.01 0.330 
0.02 0.200 
0.03 0.230 


CHLORO 
A 


361 


326 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


2.0 


‘wD 
. 
Nm 
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LAKE GNTARIG 


STN NO 158 LAT 43 27 45 LONG 79 37 26 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP OTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CAca3 25C CHLORIDE TRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/t UMHOS MG/L MG/L PPB 
03 06 72 1120 
1.5 13.0 15.00 142 2.0 9.20 100 340 30. 0 
DCs. Same his SD 1.5 
10.0 10.2 14.20 126 2.0 9.00 80 340 30. 
17.0 8.0 13.00 110 1.8 8.40 90 345 30. 
04 06 72 1352 
1.5 9.5 15.00 131 262 8.50 110 345 20. 0 
ie fo Ne SD 1.5 
10.0 9.0 15.00 125 2.5 8.30 106 345 30. 
17.0 6.3 14.80 119 Pie 8.05 100 344 29. 
05 06 72 1947 
1.5 12.2 13.00 12 2.5 9.25 108 337 30. 0 
be i aay MN So $0 1.5 
10.0 11.0 13.20 119 2.9 9.20 100 340 30. 
18.0 9.5 13.20 115 dow 8.85 100 342 30. 
24 07 72 0958 1.5 11.5 13.60 124 1.6 108 350 30. 4 
ie i Gos ty 2 SOMME 6S 
10.0 12.00 112 1.4 252 
1720 13.00 112 1.8 354 
25 07 72 1442 
125 9.5 12.20 106 bed 108 350 29. 2 
PC EY se.5) nN 3 SD 1.5 
10.0 8.° 12.40 107 1.€ 100 351 29. 
17.0 8.0 12.2C 103 2.6 oe 253 28. 
27 07 72 0927 ; 
Tee) 8.9 12.30 106 1.4 110 352 30. 2 
Ve i Os N os Scales 
19.0 Bez 12.46 105 She: 100 351 30. 
17.¢ 7.5 22.40 103 2.6 100 351 30. 
10 0° 72 1205 
1.5 18,0 10.00 105 &.5 8.02 102 329 29. 0 
we & Boo iM 2 Te tog 
10.0 17.5 9.80 102 3.5 7.90 104 326 29. 
14.1 12.0 9.00 3 €.5 7.60 106 342 29. 
11 09 72 1317 
1.5 19.0 11.40 122 5.5 8.35 110 333 29. 2 
ie @ Go mM @ SOMOS 
10.0 18.0 10.20 107 Bo 8.30 112 334 30. 
15.3 14.0 10.00 96 4.5 8.00 112 350 30. 
12 0© 72 1150 
1.5 28.0 10.50 110 5.5 8620 108 333 29. 2 
ne ££ BS WM 2 SD 265 
10.0 15.0 9.50 94 5.5 7.95 108 341 29. 
15.0 15.0 9.60 95 6.5 7.90 104 343 26. 
STN NO 163 LAT 43 29 49 LONG 79 35 18 
03 06 72 1142 
1.5 13.0 15.00 142 a2 9210 90 340 30. 
oe it 88 fh 2 SOMES 
10.0 8.8 14.00 120 Bae 8.40 $0 345 30. 
04 06 72 1326 
1.5 11.5 14.00 1268 2.0 8.95 108 24) 30. 2 
ey of Bo Tt 2 sD 1.5 
10.0 2.5 14.00 11° Ane 8.80 100 344 30. 
16.5 6.8 13.90 114 2.0 8.20 190 344 30. 
05 06 72 1114 
1.5 12.0 14.40 132 2.9 9.15 100 340 30. 2 
te ie oe Is) SD 125 
10.0 10.5 14.40 128 ae 8.90 102 343 30. 
16.5 $.4 14.00 122 BoP 8.75 100 344 30. 
24 07 72 1020 
1.5 10.0 13.20 117 1.8 112 250 29. 4 
ye ¢ Bos fl 2 SD 1.45 
10.0 9.0 12.40 107 1.6 104 352 30. 
25 07 72 1421 
1.5 10.0 12.20 108 ei 104 349 28. 2 
DG Tf 8.5" IN) 2 SD 1.5 
10.0 8.3 12.00 102 1.6 104 348 29. 
27 07 72 0948 
1.5 8.9 12.40 107 1.4 108 349 29. 2 
Oe 0 G65 Mm & SD Les 
10.C 7.5 12.20 101 1.6 108 351 29. 
10 09 72 1232 
1.5 18.0 10.30 108 3.0 8.05 108 322 30. Ce) 
OS % BoB NW Z SD lie 
10.0 11.5 10.20 93 6.5 7.60 110 342 29. 
11 09 72 12523 
1.5 18.0 11.30 118 8.0 8.25 106 335 30. 2 
Ne WM Ho IN ze SD 1.5 
10.0 15.5 10.40 103 6.5 8.00 110 343 30. 
12 09 72 1213 
5 17.0 10.10 104 6.5 8.10 104 336 30. 2 


1 
oc 1 #865 N 2 so 1.5 
0.0 15.0 9.50 94 5.5 7.90 104 341 30. 


STN NO 


SAMP OTE HOUR 
OY MO YR LMT 


03 06 72 1120 


oc 


04 


pile 


05 


oc 


24 
oc 


25 


OC 


27 


oc 


oc 


11 


oc 


12 


oc 


05 


oc 


24 


oc 


2 


oc 
rath 


oc 
10 


oc 
vt 


pc 
12 


oC 


06 


06 


07 


07 


O7 


09 


09 


STN NO 


06 


06 


06 


09 


09 


8.5 N 


W2 1352 


8.5 N 


72 1047 


8.5 N 


72 0958 


8.5 N 


72 1442 


8.5 N 


72 0927 


8.5 N 


72 1205 


8.5 N 


curl Sand, 


865 N 


72 1150 


8.5 N 


72 1142 


8.5 N 


72 1326 


8.5 N 


72 1114 


8.5 N 


72 1020 


8.5 N 


72 1421 


8.5 N 


72 0948 


8.5 N 
72 1231 


8.5 N 


201253 


8.5 N 


Wemeks 


8.5 N 


158 


161 


=57— 


LAKE CNTARIO 


TOTAL FECAL MeFe 
SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. 
DEPTH MF/1OOML MF/1OOML MF/100ML 


1.5 1. 1. 1. 


1.5 8. 1. 26 
so 1.5 
17.0 12, 1. 1. 


so 1.5 
SD 1.5 


Sie) 1.5 


1.5 148. 1. 1. 
SD 1.5 


sD 1.5 


SD 


So 


so 6S) 


sD 1.5 


Nie) 1.5 
10.0 1. 1. 1. 
16.5 1. 1. i. 


SD 1.5 
So 1.5 


So 1.5 


SD 1.5 
10.0 60. 1. 1. 


1.5 3é. 1. 1. 


so 


1 
SD 1 
0 


TOTAL 
P 


MG/L 
0.021 
0.019 
0.025 
0.014 
0.009 
0.014 
0.025 


0.020 
0.028 


0.014 
0.014 
0.014 
0.018 
0.013 
0.014 
9.016 
0.019 
0.017 
0.018 
0.025 
0.019 
02024 
0.020 


0.022 
0.021 


0.032 


0.025 
0.013 
0.018 
0.017 
0.019 
0.024 
0.027 
0.038 


0.018 
0.022 


0.020 


0.017F 


0.029 


0.019 


0.020 
0.025 


0.028 


0.034 


0.020 


LAT 43 27 45 


OIss 
Pp 
MG/L 


0.003 
0.003 
0.010 
0.004 
0.003 
0.007 
0.002 


0.003 
0.001 


0.004 
0.003 
0.003 
0.005 
0.005 
0.005 
0.003 
0.003 
0.007 
0.005 
0.004 
0.006 
0.006 


0.005 
02004 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.06 


LAT 43 29 49 


0.012 


0.009 
0.003 
0.004 
0.006 
0-004 
0.004 
0.004 


0.019 


0.007 


0.005 


0.005 


0.007 


0.007 


0.004 


0.008 


0.005 


0-006 


0.006 


0.004 


LONG 79 37 24 


AMMONTA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.250 
0.02 0.240 
0.04 0.210 
0.03 9.210 
0.02 0.200 
0.03 0.250 
0.02 0.300 
0.02 0.230 
0.05 0.240 
0.01 
0.02 0.280 
0.02 0.220 
0.02 
0.04 0.220 
0.03 0.180 
0.93 0.210 
0.03 0.190 
0.01 0.310 
0-01 0.290 
0.02 0.250 
0.0L L 0.410 
0.01 0.480 
0.03 0.300 
0.01 0.330 
0.01 0.220 
0.02 0.200 
LONG 79 35 18 
0.01 0.210 
0.04 0.190 
0.01 0.260 
0.04 0.290 
0.03 0.320 
0.02 0.260 
0.01 02260 
0.02 0.320 
0.01 0.270 
0.02 0.300 
0.04 0.240 
0.04 0.240 
0.03 0.180 
0.03 0.170 
0.01 0.380 
0.02 0.250 
0-01 L 0.390 
0.02 0.320 
0.01 0.270 
0.02 0.240 


CHLORO 
A 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


1.0 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


03 06 72 1158 


oc 
04 


oc 
05 


oc 


24 


oc 
rae 


oc 
27 


oc 
10 


oc 
ll 


oc 


12 


DC 


03 


04 


05 


24 


oc 


25 


oc 


27 


oc 
10 


oc 


11 


oc 
12 


oc 


STN NO 


06 


06 


06 


09 


09 


8.5 N 


72 1314 


8.5 N 


72 1128 


8.5 N 


72 1034 


8.5 N 


72 1407 


8.5 N 
72 0958 


8.5 N 


72 1245 


8.5 N 


ti2eleso 


8.5 N 


72 1228 


8.5 N 


72 1208 


72 1306 


Ue QS ESy/ 


72 1043 


8.5 N 


T2.135 


8.5 N 


72 1011 


85 N 


72 1255 


8.5 N 


ieman 


8.5 N 


Ths Use) 


8.5 N 


164 


167 


Nw 


nN 


Nn 


LAKE GNTARIO 


so 


SD 


SD 


spo 


so 


SO 


So 


sD 


$o 


SD 


Sod 


so 


So 


so 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


13.0 


13.0 


12.3 


12.1 


DISS. 
02 
MG/L 


15.00 


14.00 


14.40 


12.80 
13.00 


13.40 


13.60 


13.20 
12.20 


11.380 
12.50 


12.42 


11.00 


15.00 


14.80 


15.00 


13.20 


12.80 


12.20 


12.40 


12240 


12.20 


11.20 


9.40 


11.90 


10.00 


10.60 


10.00 


-58- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


139 


TURBe 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 43 31 45 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

9220 99 
8.50 100 
9.10 104 
8.75 109 
9.00 100 
8.55 100 
110 

112 

108 

106 

104 

104 

8.20 108 
7.70 106 
8.20 108 
8.07 10e 
8.15 106 
7.95 110 


LAT 43 32 18 


90 


108 


106 


108 


LONG 79 35 28 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


340 


343 


341 


346 


341 


343 


348 


352 


348 


349 


349 


351 


332 


344 


344 


345 


341 


342 


LONG 79 34 18 


340 


338 


340 


350 


MG/L 


30. 


30. 


30. 


30. 


31. 


30. 


30. 


30. 


296 


296 


296 


296 


306 


29- 


29. 


30. 


30. 


20. 


296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


~N 


te 


STN NO 


SAMP OTE HOUR 
OY MO YR LMT 


03 06 72 1158 


pie 
04 


oc 
05 


oc 
24 


oc 
25 


isle 
27 


oc 
10 


oc 
il 


oc 
12 


oc 


03 


04 


05 


I 


09 


09 


8.5 N 
72 1314 


8.5 N 


72 1128 


8.5 N 


72 1034 


8.5 N 


72 1407 


8.5 N 


72 0958 


8.5 N 
72 1245 


8.5 N 


V2) 1235 


8.5 N 
Wenkee2s 


8.5 N 


STN NO 167 


06 


06 


06 


72 1208 


72 1306 


T20ULst. 


72 1043 


8.5 N 


72 1357 


8.5 N 


72 1011 


8.5 N 


e.v25> 


8.5 N 
72 1228 


8.5 N 


72 1235 


8.5 N 


164 


LAKE CNTARIO 


so 


SD 


so 


sD 


So 


SD 


sD 


SD 


so 


SD 


so 


Sod 


so 


Sod 


TOTAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/LOOML MF/100ML 


16. 


526 


326 


24. 


326 


236. 


156. 


188. 


FECAL 


-59- 


MeFe 


ENTER» 
MF/1O0OML 


TOTAL 
ro) 
MG/L 


0.025 


0.030F 
0.012 


0.014 
0.025F 


0.027 
0.020 


0.032 
0.010 


0.016 


0.024 


0.013 


0.040 


0.032 
0.042 


0.020 


0.020 


0.014 


0.028 


0.022 


LAT 43 31 45 


DISS 


MG/L 


0.002 


0.009 
0.004 


0.008 
0.003 


0.004 


0.007 


0.015 
0.005 


0.006 
0.004 


0.004 


0.009 


0.006 


0.008 


0.006 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.05 


O17 
0.07 


0.19 


0.06 


0.16 


0.04 


LAT 43 32 18 


0.007 


0.003 


0.003 


0.005 


0.006 


0.009 


0.005 
0.005 


0.007 


0.004 


0.008 
0.011 


0.010 


0.006 


0.08 


LONG 79 35 25 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.260 
0.02 0.210 
0.01 0.300 
0.04 0.200 
0.01 0.320 
0.04 0.280 
0.01 0.210 
0.03 0.220 
0.03 0.130 
0.02 0.160 
0.04 0.210 
0.02 0.360 
0.02 0.240 
0-01 L 0.480 
0.02 0.370 
0.01 0.330 
0.02 02220 
LONG 79 34 18 
0.02 0.230 
0.01 0.290 
0.01 0.300 
0.01 0.290 
0.01 0.270 
0.03 0.240 
0.03 0.210 
0.02 0.180 
0.03 0.170 
0.01 0.620 
0.02 0.270 
0.01 0.560 
0.01 0.510 
0.01 0.280 


CHLORO 
A 


61 


261 


12.2 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


2.0 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 


oY 


MO 


YR LMT 


03 06 72 1228 


oc 


05 


oc 


12 


DC 


03 


04 


06 


06 


STN NO 


06 


09 


09 


72 1230 


8.5 N 


Tid ots Max: 


8.5 N 


72 1196 


8.5 N 


Th oer 


8.5 N 


72 1130 


8.5 N 


eee NSB 


8.5 N 


ote L205 


8.5 N 


WZ2erZo6 


8.5 N 


12 4350 


Us MANS) 


8.5 N 


72 1205 


VE oy yy 


8.5 N 


UE DEVIC) 


8.5 N 


Te Up Ms 


8.5 N 


12,1330 


8.5 N 


72 1156 


8.5 N 


Ud, eNayi/ 


8.5 N 


169 


170 


LAKE CNTARIO 


SO 


SO 


SO 


So 


so 


$d 


SD 


SO 


0) 


So 


So 


SD 


so 


So 


SD 


WATER 
TEMP. 
OEG C 


10.2 


15.5 


DISS. 
02 
MG/L 


14.00 


15.00 
14.80 
15.90 
12.80 
14.49 
14.60 
12.00 
12.40 


12.40 
11.40 


12.40 


13.00 


12.80 


10.60 


17.00 


13.00 


13.20 


12.00 


13.00 


12.00 


12.40 


12.80 


13.20 


13.00 


10.60 


10.20 


11.00 


10.80 


10.60 


9260 


-60- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


124 


94 


164 


TURBe 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 43° 32 57 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

9.10 80 
8.90 90 
9.05 104 
9.00 100 
8.80 100 
9.25 102 
9.10 100 
8.65 100 
118 

110 

108 

104 

108 

102 

8.10 103 
7.65 104 
8.35 106 
8.10 103 
8.20 104 
8.00 104 


LAT 43 33 49 


LONG 79 33 12 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


343 


340 
341 
341 
344 


SS, 


344 


342 


339 


341 


LONG 79 32 55 


342 


S52 


340 


341 


MG/L 


30. 


30. 
30. 
31. 
30. 
31. 
31. 
30. 


30. 


29. 


296 


296 


296 


296 


30. 


30. 


296 


30. 


30. 


28. 


3206 


30. 


30. 


31. 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP OTE HOUR 


OY 


MO 


YR LMT 


02 06 72 1228 


oc 
04 


oc 


05 


oc 


24 


oc 
25 


oc 
27 


oc 
10 


oc 
11 


oc 
12 


oc 


03 


04 


I 
06 


06 


0S 


09 


STN NG 


06 


8.5 N 
72 1230 


8.5 N 


72 1154 


8.5 N 


72 1106 


8.5 N 


Ti HET 


8.5 N 


72 1110 


8.5 N 


memksL> 


8.5 N 


72 1205 


8.5 N 


12 1256 


8.5 N 


emlo50 


embed 


8.5 N 


72 1205 


CH BB ET? 


8.5 N 


Ure Beas) 


8.5 N 


v2 Vire 


8.5 N 


} Ue Meee, 


8.5 N 


72 1156 


8.5 N 
72 1307 


8.5 N 


169 


170 


n 


™ 


LAKE CNTARIC 


SD 


SO 


So 


So 


so 


SD 


So 


So 


So 


so 


so 


sD 


Sod 


0) 


SD 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


10. 


4e 


10. 


52. 


10. 


1360. 


80. 


168. 


=61= 


FECAL MeFe 
COLI FORM ENTER. 
MF/1OOML MF/1LOOML 


1. 1. 
1. 1. 
1. 4e 
1. 1. 
ie 26 
26 1. 
1. 1. 
1. le 
10. 26 
1. 1. 
ie 1. 
88. 206 
8. 1. 
1. 1. 
Ye 1. 
16. 2 
66 1. 
1. 1. 
4e l. 


TOTAL 
p 


MG/L 
0.024 


0.021 


0.014 


0.013 
0.014 


0.044 
0.032 


0.024 


0.024 


0.020 


0.020 
0.012F 


0.014 


0.023 


0.022 


0.032 


0.025 


0.025 


0.024 


LAT 43 32 57 


DISs 
p 
MG/L 


0.003 


0.003 
0.003 


0.003 
0.005 


0.069 
0.007 


0.006 


0.005 
0.003 


0.005 


0.005F 


0.005 


0.005 


0.009 
0.010 


0.008 


0.015 


0.006 


NITRATE 
NO3=N 
MG/L 


LAT 43 33 49 


0.003 


0.008 


0.905 
0.011 


0.004 


0.005 


0.004 


0.004 
0.007 


0.005 


0.004 


0.010 


0.009 


0.006 


0.008 


LONG 79 33 12 


AMMONIA 
NH3=N 
MG/L 


0.01 


0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.01 
0.04 
0204 


0.02 


0.01 
0.02 


LONG 79 32 


5 


TOTAL 


ORGNC N 


5 


MG/L 


0.260 


0.220 
0.250 
0.170 
0.190 
0.330 
0.300 
02230 


0.280 


0.270 


0.280 


0.220 


0.210 


0.180 


0.220 


0.240 


0.400 


0.300 


0.290 


0.320 


0.290 


CHLORO 
A 


10.1 


cist) 


13.0 


SCHI DSK 
DEPTH 
METPES 


0.7 


STN NO 


SAMP STE HOUR 
OY MO YR LMT 

03 06 72 1400 
04 96 72 1209 
OS 06 72 1213 
2407S 2alis5 


oc 1 8.5 


eo Ot T2130 7, 


20 Ot t2 £L29 


10 09 72 1340 


T0939 


72 1142 


12 09 72 1319 


STN NO 


03 06 72 1410 


oc I 


04 06 72 1153 


OC 1 85 


OSN06sr2 Lees 


DG t -8.5 


2407 Te2> 1155 


COR Ia sieS 


25 OF T2591 206 


DES I sas 


CHUL SR fe WL aan Se ee 


OCe 865 
10:09 721353 
Do ft Weied 


1i 09 72 1139 


Oc 1 98.5 N 

12 09 72 1329 

OG I 855 N 
STN NO 183 


03 06 72 1420 
04 06 72 1159 
05 06 72 1232 
24 07 72 1203 
2c POT ucmeos 
CTO ce L ty 
10 09 72 1405 
TLEO9 re 


22 (09872. tosd 


177 


182 


8.5 N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


ny 


Nm 


N 


LAKE CNTARIG 


So 165 


so 


$o 


S$) 


$d 1.5 


so 1.5 


$O 1.5 


SD 1.5 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


14.0 


11.3 


12.3 


17.25 


17.5 


17.5 


17.5 


17.0 


17.9 


DISS. 
02 
MG/L 


15.00 


14.40 


15.00 


13.20 


12.40 
12220 


12.80 


10.10 


11.40 


10.40 


15.00 


14.00 


14.00 


14.00 


15.00 


15220 


13.00 


13.20 


11.60 


12.406 


13.2 


12.4 


10.70 


10.80 
10.80 


10.00 


10.80 


9-40 


15.00 


14.20 


15,00 


13.40 


12.00 


13.0 


10.80 


10.40 


10.60 


-62- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


145 


131 


u39 


122 


145 


138 


140 


112 


107 


109 


TURBe 
JACKSON 
UNITS 


2.2 


IN 


LAT 43 34 05 


LONG 79 31 51 


PH TOT ALK COND. 
SITU CACO3 25C CHLORIDE 
MG/L UMHOS MG/L 
9.10 95 345 30. 
8.80 104 348 30. 
9.00 104 338 30. 
120 348 30. 
116 352 29. 
110 349 29. 
112 351 20. 
7.90 107 342 30. 
8.30 104 342 29. 
820 107 334 30. 


LAT 43 35 14 


7.9 90 
72 90 
8.80 102 
9220 100 
9.00 104 
6.60 80 
110 
100 
108 
104 
104 
ti0 
8.15 105 
8.10 105 
8.20 110 
8.20 108 
8.20 104 
7.95 108 


LAT 43 35 34 


8.00 80 
9.20 110 
9.20 100 
100 
110 
112 
8.10 103 
8.20 106 
8.20 112 


LONG 79 30 27 


Eek) 


341 


LONG 79 29 46 


357 


340 


350 


348 


350 


334 


343 


30. 


336 


31. 


29. 


28. 


296 


296 


30. 


30. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 
PPB 


-63- 


LAKE ONTARIO 


STN NO 177 LAT 43 34 05 LONG 79 31 51 
TOTAL FECAL MoFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI DSK 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO2-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH ME/1OOML MF/100ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
03 06 72 1400 1.0 
1.5 10. ie re 0.017 0.003 0.07 0.01 0.220 
1.5 567 
04 06 72 1209 1.5 
1.5 Re ihe ie 0.020 0.005 0.13 0.04 0.260 
1.5 8.0 
05 06 72 1213 1.6 
1.5 10. ie te 0.020 0.004 0.06 0.03 0.230 
1.5 12.3 
24 07 72 1135 Aoi 
1.5 0.022 0.004 0.08 0.01 0.310 
Beri as.5 80 N27) 1) SNe i168 POM 
10.0 0.022 0.006 0.11 0.01 0.290 
25 07 72 1317 Zar 
1.5 0.016 0.004 0.16 0.02 0.180 
1.5 Be 
27 07 72 1129 2.5 
1.5 re Vs ite 0.013 0.006 0.16 0.03 0.180 
1.5 Be 
10 09 72 1340 1.8 
1.5 380. De ae 0.035 0.023 0.08 0.03 0.320 
1.5 668 
11 09 72 1142 2.0 
15 40. rie ‘es 0.048 0.012 0.01 0-01 L 0.370 
1.5 7.0 
12 09 72 1319 1.8 
1.5 268. 1 Ie 0.0238 0.009 0.02 0.00 0.350 
1.5 10 
STN NO 182 LAT 43 35 14 LONG 79 30 27 
03 06 72 1410 ae 
‘ 1.5 40. Le te 0.022 0.004 0.06 0.01 02240 
5.2 
a5 MW 2B Dy sos 
ie 10.0 10. ie ie 0.015 0.005 0.16 0.02 02160 a 
4 72 1158 oe 
ae 1.5 3400. TNTC 68. 0.028 0.020 0.13 0.18 0.170 
547 
Sc508N 2 SO. 1.5 
oe 10.0 5100. TNTC 60. 0.032 0.005 0.16 0.06 0.310 a 
2 2 
eis 1.5 10. Ne i> 0.027 0.005 0.05 0.91 0-280 
Ke 3 So Rl B Sy Tas Bel 
: 10.0 TNTC 486 ihe 0.024 0.004 O.ld 0.01 02230 ae 
> 2, 
24 07 72 1155 “ae 0.018 0.004 0.03 0.01 0.290 
AG 2 SO 1.5 reg 
ns : 10.0 0.020 0.004 0.05 0.01 0.270 a 
AT EN Ae 0.024 0.005 0215 0.02 0.160 
DG Ia Sie Siu Ni auc SD _1.5 cet 
10.0 2.0 
: 6 ; 
7.07 T2213 ies ae i “he 0.012 0.004 0.13 0.02 0.210 
Deel .S se 
rows 10.0 tere 1's ie 0.013 0.005 0.15 0.02 0.190 i 
Q 3 i 
ba 1.5 108. te he: 0.033 0.008 0.02 0.02 0-370 
I 8.5 N 2 SDeeles rise 
ie : 10.0 760. 16. ere 0.034 0-009 0.06 0.01 0.380 ie 
ee 2° 1.5 We a 2. 0.024 0.005 0.02 0.02 0.390 
SD 1.5 ee 
EI a ons 0.023 0.007 0.03 0.02 0.250 oe, 
. Qq hs 
i209 72 1329 Ags 232. ie es 0.040 9.009 0.04 0.00 0.360 
ated 666 
pemie toy Nat one 0.018 0.005 0.09 0.01 0.220 
STN NO 183 LAT 43 35 34 LONG 79 29 46 
03 06 72 1420 0.9 
1.5 10. ate 1 0.026 0.004 0.06 0.01 0.260 a 
1.5 ; 1.0 
US ae a pS 10. 1s 1. 0.062 0.015 Oo 0.27 02490 ae 
1.5 2 2.0 
unig Gee 1.5 340. Ne ilo 0.031 0.004 0206 0.01 0.320 a 
1.5 : 2.5 
Er OF 7221203 is 0.016 0.005 0.04 0.02 0-230 oe 
1-5 : eT 
SOCAN YE “oe 0.028 0.010 0.14 0.03 0.390 - 
1.5 ‘Ss 3.0 
27 07 72 1247 15 RE rey 0.013 0.003 0.14 0.02 0.210 7 
1.5 2.0 
10 09 72 1405 116 ee le Ye 0.034 0.007 0.00 0.01 0.410 sds 
1.5 : 1.5 
eg Re 1.5 220. tts Ne 0.027 0.006 0.02 0.01 02370 ee 
135 5 
ea 2 ta 1.5 216. Le Ne 0.039 0.007 0.09 0.01 0-380 Coe 
1.5 ; 


STN NO 184 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


03 06 72 1432 


04 06 72 1141 


fe 61) 6665 N 


05 06 72 1240 


GC. 7h 805 N 


CheOumicmL cu 


25 97 72.1250 


2re0y ste 2h 54 


10 09 72 1413 


11 09 72 1109 


12 09 72 1346 


STN NO 186 


03 96 72 1443 


04 06 72 1132 


05 06 72 2249 


24 07 T2 L222 


bc I 8-5 N 


25 07 72 1242 


DEP Ts e5 N 


Zt Oi ateeeecur 


OC, 1 8.5 N 


10 99 72 1422 


be I 6.5 N 


11 09 72 1059 


oC I 8.5 N 


12 09 72 1354 


Be BG TIA N 


LAKE CNTARIO 


So 


so 


$D 


so 1.5 


so 


SD 1.5 


WATER 
TEMP, 
D&G C 


14.0 
904 


14.0 


9.0 


17.5 


18.0 


14.9 


14.0 


16.0 
17.0 


12.0 


OIss,. 


2 
MG/L 


16.00 
14.00 
14.20 


14,00 
15.90 


14.80 
12.20 


12.40 


12.80 


10.80 


10.60 


11.90 


14.00 


14.40 


14.00 


12.00 


12.00 
11.50 


11.40 


13.2 


124 


10.60 


10.40 
11.00 


10.20 
11.00 


10.20 


-64- 


PeR CENT 
OXYGEN 
SAT 


154 
122 
137 


127 
138 


127 
110 


108 


1iz 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 43 36 17 


PH. TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

Bol 90 
606 88 
9.20 104 
9.00 104 
9.20 104 
8.95 102 
110 

105 

104 

8.20 106 
8.20 102 
8.30 110 


LAT 42 37 08 


8.50 80 
8.90 De 
&.70 106 
110 
106 
114 
102 
112 
112 
8.20 105 
8.00 104 
8.30 103 
8.20 110 
8.25 103 
7.90 104 


COND. 
25C 
UMHOS 


340 
351 
356 


351 


342 


LONG 79 28 36 


CHLORIDE 
MG/L 


30. 
31. 
326 


31. 


31. 


30. 


30. 


296 


296 


306 


296 


296 


LONG 79 28 08 


36. 


356 


31. 


30. 


30. 


30. 


29. 


296 


296 


296 


296 


30. 


30. 


30. 


296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 
PPB 


STN NO 184 


SAMP DTE HOUR 
OY MO YR LMT 


03 06 72 1432 


04 


oc 
05 


oC 


24 


25 


27 


10 


11 


12 


04 


05 


06 


07 


09 


09 


09 


72 1141 


8.5 Nee 
72 1240 


8.5 N 2 


ie alrakel 


72 1250 


72 1154 


Lire <> ©) 


72 1109 


72 1346 


STN NO 186 


06 


06 


72 1443 
72 1132 
72 1249 
Wicmlec2 


8.5 Nie 


72 1242 


8.5 N 2 


72 1200 


8.5 N 2 


72 1422 


8.5 Nie2 


72 1059 


8.5 N 2 


72 1354 


865 N 2 


LAKE ONTARIO 


SD 


SD 


so 


No) 


so 


SD 


$D 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1LOOML 


70. 
3500. 


460. 


1020. 


200. 


10. 


28. 


520. 


44. 


360. 


80. 


10. 


10. 


28. 


440. 


16. 


180. 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1OOML 


-65- 


MeFe 
ENTER. 
MF/ 1LOOML 


TOTAL 
Pp 


MG/L 


0.028 
0.038 
0.050 


0.070 


02044 


9.022 
0.022 


0.016 
0.009 
0.024 
0.029 


0.040 


0.136 


0.080 


0.032 


0.028 


0.016 


0.180F 


0.018 


0.040 


0.037 


02025 


0.031 


0.026 


LAT 43 36 17 


OISS 
Pp 
MG/L 


0.004 
0.013 
0.013 


0.013 
0.008 


0.006 


0.007 


0.007 


0.003 


0.017 


0.008 


0.007 


NITRATE 

NO3-N 

MG/L 
0.07 
0.12 


0.10 


0.12 
0.10 


LAT 43 37 08 


0.054 


0.016 


9.009 


0.009 


0.008 


0.004 


0.002F 


0.008 


0.012 


0.011 


0.006 


0.004 


0.009 


LONG 79 26 36 


AMMONTA 
NH3-N 
MG/L 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.240 
0.270 


0.350 


0.370 
0.320 


0.350 
0.380 


0.400 


LONG 7° 28 08 


0.220 


0.300 


CHLORQ SCHI OSK 


A 


Tol 


10.1 


3.1 


7.9 


7.0 


DEPTH 
METRES 


0.8 


3.0 


=66— 


LAKE ONTARIO 


STN NO 191 LAT 43 37 18 LONG 79 27 24 
WATER OSS. PER CENT TURBe. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C €HLOFIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L Sat UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
03 06 72 1455 
1.5 10.6 15.00 134 2.7 9.20 90 340 30. 2 
oc I 8.5 N 2 So 1.5 
10.0 12.0 16.00 148 207 8.80 80 340 30. 
14.5 11.0 16.00 144 2-7 9.00 80 340 30. 
04 06 72 1121 
1.5 14.0 14.40 239 242 9.10 104 342 306 2 
DO eis Wines So i«5 
10.9 13.0 15.00 142 2.0 9.20 104 342 30. 
1669 8.0 13.90 110 202 8.40 106 345 30. 
OS C607 2) 2253 
1.5 10.2 14.00 124 2.7 8.60 100 354 32. 2 
oc I 8.5 Nis 2 $9 1.5 
10.0 9.5 14.00 122 205 8.55 102 349 31. 
24 07 72 1227 
1.5 11.8 12.40 ils 1.6 110 358 30. 4 
DG 8is5 Nae so 1.5 
10.0 9.0 12.20 105 1.6 98 353 296 
25 07 72 1233 
1.5 10.0 12.00 106 1.4 108 356 30. 2 
pe ft 6.5 Nere So 1.5 
10.0 92 12.00 104 1.8 106 351 296 
Crh Nah lee AOKS) 
aS 11.0 13.00 127 2.6 110 348 296 4 
DED Amy Cie5 N 2 SO 1.5 oH 
- 10.0 8.2 12.80 108 1.8 12 352 20. 
10 09 72 1430 
1.5 18.0 11.50 i21 7.0 8.20 108 336 30. 3 
DE 1S985 N 2 so 1.5 
19.0 15.8 10.50 1058 5.5 8.08 103 339) 296 
DOS 72 eLoo4 
1.5 Bilee 11.00 124 3.4 8.30 107 333 30. 2 
DG I 85 N 2 $o i.5 
20.0 15.0 10.00 99 207 8.15 106 344 30. 
12 09 72 1402 
1.5 17.0 10.20 105 6.5 8.10 106 364 33. 3 
DCW esis >: Nie SoD 1.5 
10.0 11.0 9.60 87 4.5 7.85 106 350 29. 
STN NG 2&2 CAT “43536532 LONG 79 25 30 
O06 06 72 1005 
1.5 13.0 15.00 142 2.5 $230 190 335 306 2 
CCR sie> Nore SO) 1.5 
10.0 8.9 15.00 129 2.5 8.80 100 Bis 31. 
45.5 6.0 14.£0 Mal 202 8.70 100 337 al 
O07 06 72 1547 
1.5 964 14.00 122 202 8.80 106 342 ale 0 
Ey es CS, N 2 $O 1.5 
10.0 8.5 14.60 4 26 8.75 102 342 30. 
33.0 662 14.00 pEalic) 265 8645 108 342 30. 
08 06 72 1230 
1.5 11.0 15.00 235 3.5 8.00 110 339 Ne zZ 
oc I 8.5 N 3 sc 1.5 
10.0 9.8 14.80 130 3e 8.10 110 339 31. 
37.0 8.0 14.80 125 36 8.10 104 339 206 
2470725 hs27 
i.5 13.5 13.80 132 1.8 112 348 296 2 
DG al a8 Nise so 1.5 
10.0 11.0 13.00 117 1.8 110 253 30. 
2965 12.20 100 2.0 110 350 29. 
ORCHESTRA, 
1.5 12.0 13.20 122 1.4 106 348 296 2 
OCR 855 N 3 so 1.5 
10.0 10.0 12.00 106 1.4 100 348 Zoe 
29.5 9.0 11.40 98 1.4 100 348 296 
et 07 %2.- 4259 
1.5 12.5 12.6 127 1.6 106 347 30. 2 
DCR ie 855 N 2 so i-5 
10.0 8.5 13.4 124 1.6 06 348 29. 
3503 8.3 12.4 105 1.4 144 348 296 
UL G9 72 POrs 
1.5 17.5 10.80 Ti2 8.5 $228 106 335 29. 2 
oc I 8.5 N 2 SB 1.5 
10.0 16.5 10.20 104 6.5 8.20 108 343 306 
32.2 11.5 10.40 95 4.5 7.93 104 3B4E 30. 
12 09 72 1447 
1.5 17.5 11.60 220 7.0 8.30 104 43€ 29. 3 
DG I 8.5 N 2 Ae) 1.5 
30.0 Ee) 9250 69 7.0 8.10 106 341 296 
2662 11.0 9.90 8° 4.5 7.80 108 349 296 
12 09 72 1025 
1.5 17.5 10.80 112 1.5 8.15 130 335 296 0 
pc 6 C85 ee so 1.5 
10.0 16.0 9270 97 1.0 7295 108 339 296 
29.9 9.0 10.20 88 1.0L 7.70 107 347 29. 


STN NO 191 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


0? 06 72 1455 


DOW Ses N 2 
04 06 72 1121 
cc 1 6.5 N 3 
OS 06) 72) 3253 
OC at 85 N 2 


2401 te 2227 


oe i Bd Mm & 
2 07 72 1233 
DCT 8.5 N 2 
27 07 72 1206 
OG tyne.5: Nie 2 
10 09 72 1430 
DOGMA SSS mN 2 
11 09 72 1051 
ye v Gos Mm 2 
12 09 72 1402 
ms 8 GAG Ge 
STN NO 192 
06 06 72 1005 
oe f 6G Moe 
07 06 72 1547 
pc 1 8.5 N 3 
08 96 72 1230 
ne. i Get MS 
24 07 72 1321 
fe Oo Ty o 
25 07 72 1137 
i 7 Ooo = 
27 07 72 1250 
pe % 65 2 
11 09 72 1015 
se ol Hath Tw 
12 09 72 1447 
0C 1 8.5 N 2 
13 09 72 1015 
DC MImEcis5 IN 2 


=67- 


LAKE CNTARIO 


SO 


so 


So 


So 


SD 


SD 


$o 


SD 


Sod 


so 


SD 


so 


sod 


Ni8) 


sod 


so 


J) 


[) 


~ 
om YF Of & OF & 


1 


TOTAL FECAL MeFe 
COLIFORM COLIFORM ENTER. 
MF/1O00ML MF/1LOOML MF/100ML 

10. le res 
140. 36. 4. 
72. Be 46 
48. 28. 1. 
We 24.6 

268. 8. 8. 
10. Le ie 
70. ie he 
20. wh Te 
640. 2h 26 
44. 1. 1. 
2460. 132. 108. 
ats We ate 
is We Ze 
16. 4e ays 
426 Ze ie 
4. i ie 
pe alia 1s 
44.6 ie Te 

8. We Ne 

440. 30. 1. 

196. 1. 1. 
CNT LOW 

130. 8. 1. 


TOTAL 

P 

MG/L 
9.035 
0.026 
0.029 
0.027 
0.007 
0.007 


0.050 


0.062 


0.032 


0.034 


0.028 


0.022 


0.009 


0.022 
0.031 


0.033 
0.033 


0.027 


LAT 43 37 18 


LONG 79 27 34 


DISS NITRATE AMMONTA TOTAL 

Pp NO3-N NH3-N ORGNC N 

MG/L MG/L MG/L MG/L 
0.007 0.07 0.02 0.2990 
0.005 0.19 0.02 0.270 
0.005 0.09 0.02 0.280 
0.004 0.07 0.01 0.360 
0.003 0.13 0.02 0.240 
0.004 0-17 0.03 0.220 
0.009 Olli 0.15 0.290 
0.013 0.13 0.18 0.250 
0.009 0.05 0.13 0.370 
0.010 0.08 0.05 0.310 
0.005 0.12 0.10 0.280 
0.006 0.15 0.04 0.210 
0.005 0.02 0.01 0.200 
0.011 0.14 0.06 0.240 
0.008 0.00 0.01 0.240 
0.908 0204 0.02 0.350 
0.007 0.01 0.01 0.430 
0.006 0.06 0.03 0.340 
0.03 0.50 0.°90 

0-016 0.15 0.04 0.260 

LAT 43 36 12 LONG 79 25 30 
0.011 0.04 0.9} 00279 
0.008 0.13 0.04 0.320 
0.006 0.1! 0.02 0.220 
0.009 Pie 0.09 0.290 
0.010 0.12 0.0 06260 
0.007 0.14 O.1i 0.250 
0.011 0.15 0.08 0.220 
0.011 0.16 0.08 0.140 
0.011 0.12 0.06 0.209 
0.007 0.03 0.01 0.330 
0.007 0.04 0.03 
0.007 0.13 0.03 0.230 
0.006 0.05 0.01 0.250 
0.004 0.06 0.01 

0.004 0.14 0.01 0.190 
0.005 0.01 0.01 0.270 
0.005 0.04 0.01 0-230 
0.005 0.14 0.02 0.160 
0.010 0.02 0.01 0.390 
0.905 0.05 0.01 0.430 
0.009 0019 0.04 0.240 
0.008 0.01 0.01 0.340 
0.005 0.07 0.02 0.260 
0.003 0.18 0.01 0.210 
0.014 0.01 0.04 0.210 
0.014 0.04 0.06 0.200 
0.012 0.16 0.02 0.160 


CHLORO 
A 


Tel 


2.0 


520 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


1.4 


4,0 


‘a 
. 
o 


SAMP 


STN NO 194 


OTE HOUR 


OY MO YR LMT 


06 06 72 1035 


07 


08 


24 


27 


28 


15 


16 


18 


06 


07 


08 


24 


25 


27 


11 


12 


13 


06 


oc 
07 


oc 
08 


oc 
24 


oc 
25 


oc 
27 


oc 
10 


oc 
11 


oc 
12 


oc 


06 


06 


o7 


o7 


09 
09 


STN NO 


0é 


06 


06 


07 


07 


07 


09 


09 


09 


STN NO 


09 


09 


72 1530 


72 1300 


72 1342 


72 1308 


72 1150 


w2e1335 


72 0923 
72 1605 


72 1018 


72 1600 


72 1218 


72 1307 


Tid 2b xe) 


72 1240 


72 1000 


72 1436 


72 0958 


72 0952 


8.5 N 
72 1612 


8.5 N 


ewlio > 


8.5 N 


eel257, 


8.5 N 


72 1203 


8.5 N 


Temes. 


8.5 N 
72 1500 


8.5 N 
72 0950 


865 N 
72 1427 


8.5 N 


195 


196 


fo 


LAKE ONTARIO 


so 


5) 9) 


So 


SD 


SO 


SO 


so 


So 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


18.5 


10.3 


16.5 


15.0 
10.0 


12.0 


10.6 


17.7 


18.0 


17.0 


9.9 


11.0 
11.5 


10.7 
11.0 


10.7 
17.5 


16.5 
18.0 


17.0 
17.0 


10.5 


OISsS. 
02 
MG/L 


14.40 


14.60 


14240 


13.20 


13.6 


13.00 


10.40 


11.00 
11.80 


14.00 


15.00 


14.80 


13240 


11.00 


12.6 


10.70 


10.80 


10.40 


14.00 


14.00 
15.00 


15.00 
15.00 


14.80 


13.20 


12.80 
13.00 


11.20 
12.8 


12.6 
11.00 


10.50 
11.40 


10.40 
10.40 


10-00 


=6e= 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


136 


130 


125 


129 


144 


116 


106 


108 
104 


127 


134 


102 


113 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


2.5 


IN 


LAT 43 36 31 LONG 79 22 50 
PH TOT ALK COND. 
SITU CACcOo3 25C CHLORIDE 
MG/L UMHOS MG/L 
9220 102 351 34. 
8.00 108 345 31. 
8.00 110 339 30. 
106 350 30. 
104 361 32. 
100 360 30. 
8.10 106 331 30. 
7.80 112 346 296 
7.60 108 351 31. 


LAT 43 36 48 


910 100 353 
8.65 104 344 
7.90 100 340 
114 356 
104 351 
108 350 
8.20 107 335 
8.30 106 334 
8.00 112 341 


LAT 43 37 03 


9.20 110 347 
8.70 100 337 
8.95 110 341 
8.80 110 342 
8.00 100 339 
8.01 104 340 
110 356 
110 350 
106 348 
102 349 
114 346 
100 347 
8.20 103 338 
8.20 106 339 
8.30 104 336 
8.15 104 342 
7280 106 341 
7.75 106 349 


LONG 79 23 564 


34. 


31. 


3le 


30. 


296 


30. 


30. 


296 


30. 


LONG 79 25 02 


296 


30. 


TOTAL 


TRON 


MG/t. 


PHENOLS 
PPB 


STN NO 


SAMP DTE 
OY MO YR 


06 06 72 


07 


08 


24 


27 


23 


15 


16 
18 


06 


07 


08 


24 


25 


27 


11 


12 


06 


0€ 


07 


o7 


07 


STN NO 


06 


06 


06 


07 


07 


07 


09 


09 


09 


STN NO 


06 


09 


09 


72 


72 


72 


72 


tfc 


9 72 


ite 
72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


164 


72 


HOUR 


LMT 


1035 


1530 


1300 


1342 


1308 


1150 


1335 


0923 
1605 


1018 


1609 


1218 


1240 


1000 


1436 


0958 


72 0952 


8.5 


W2eLele 


8.5 


emlibo> 


8.5 


le? ACHE 


8.5 


72 1203 


8.5 


Miemveon 


8.5 


ie 


1500 


8.5 


72 


8 
72 


0950 


35 


1427 


8.5 


194 


195 


196 


LAKE CNTARIO 


3) 


so 


SD 


SD 


so 


SD 


SD 


SD 


SD 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1LOOML 


8. 


14. 


8. 


410. 


550. 


264.6 


280. 


290. 


326 


86. 


4. 


20. 


248. 


1180. 


12. 


20. 


10. 


10. 
12. 


12. 


436. 


-69- 


FECAL MeoFo 
COLIFORM ENTERs 
MF/1OOML MF/100ML 


12. 2e 
1. 1. 
18-6 26 
1. 1. 
l. le 
1. 1. 
18. 14. 
1. 4. 
1. 1. 
1. l. 
1. 26 
1. ie 
4. 2. 
666 26 
1. 1. 
1. 26 
1. 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. i. 
68. 1. 
426 1. 
1. 1. 
28. 16. 


TOTAL 
) 
MG/L 


0.022 


0.033 


0.026 


0.032 


0.048 


0.021 


0.030 


0.025 


0.020 


0.028 


0.020 


0.060F 


0.030 


0.050 


0.048 


0.017 


0.019 


0.052 


0.052 


0.028 


0.933 


0.030 


0.028 


0.014 


0.022 


0.009 


0.014 


0.035 


0.033 


10.072 


0.030 


0.035 


0.014 


LAT 43 36 31 


OISS 
p 
MG/L 


0.007 


0.012 


0.006 


0.010 


0.005 


0.905 


0.005 


0.007 


0.012 


LAT 43 36 48 


0.007 


0.004 


0.038F 


0.006 


0.004 


0.004 


0.008 


0.007 


0.012 


LAT 43 37 03 


0.001 


0.006 


0.023 


0.026 
0.012 


0.011 


0.009 


0.007 
0.003 


0.008 


0.003 


0.005 


0.008 


0.006 
0.015 


0.007 
0.013 


0.006 


LONG 79 22 50 


NITRATE AMMONTA TOTAL 
NO3=-N NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L MG/L 
0.12 0.02 0.320 
014 0.18 0.250 
0.15 0.05 0.270 
0.03 0.01 0.340 
0.11 0.01 0.260 
0.12 0.02 0.260 
0204 0.02 0.410 
0.11 0.01 0.270 
0.29 0.01 0.269 
LONG 79 23 56 
0.13 0.02 9.350 
0.14 0.03 0.260 
0.16 0.10 0.240 
0.02 0.13 0.330 
0.08 0.05 0.220 
O11 0.03 9.200 
0.01 0.01 L 0.450 
0.02 0.01 0.430 
0.02 0.02 0.380 
LONG 79 25 02 
0.12 0.04 0.170 
0.17 0.03 0.189 
0.14 0.15 0.290 
0.14 0.15 0.290 
0.16 0.99 0.260 
0.16 0.19 0.240 
0.04 0-10 0.200 
0.01 0.03 0.310 
Oell 0.01 0.190 
0.09 0.04 0.200 
0.04 0.01 0.220 
0.12 0.01 0.230 
0.02 0.91 0.390 
0.02 0.01 0.380 
0.00 0.01 0.670 
0.04 0.01 0.370 
0.04 0.03 0.270 
0.18 0.01 0.210 


CHLORO 
A 


10.7 


4.0 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


1.9 


1.0 


STN NO 197 


SAMP DTE HOUR 
OY MC YR LMT 


06 0&6 72 0940 


oc Ir 8.5 N 
07 06 72 1627 


oc I 38.45 N 
C8 06 72 1140 


DC's 645" ON 
24 07 72 1247 


oc I 8.5 N 
25 07 72 1213 


oC {I 3-5 N 
27 07 72 1224 


oc I 8-5 N 


10 09 72 1448 


DC I 845 N 
11 0° 72 1035 


OCR ease D N 


12 09 72 1417 


o€ I 6-5 N 


STN NO 198 


06 06 72 0925 


DC I 8.5 N 


07 06 72 1640 


be 1 8.5 N 


08 06 72 1136 


DC -1 8.5 N 


24°97 T2) 1235 


ls Bf 1G N 


25. Ov 2 b228 


DOR Ie en Se>) N 
2107 2et 205 


o¢ FY 8.5 N 
10 09 72 1438 


11 09 72 1043 


OC Tt 8.5 N 


12 09 72 1408 


oc I 8.5 N 


nN 


LAKE ONTARIO 


SAMP 
DEPTH 
1.5 

SO 1.5 
10.0 

1.5 

So 1.5 
10.0 

1.5 

sD 1.5 
10.0 

1.5 

so 1-5 
10.0 

1.5 

So 1.5 
10.0 

1.5 

SD 1.5 
10.0 

1.5 

sD 1.5 
10.0 

1.5 

SD 1.5 
10.0 

1.5 

SD 1.5 
10.0 

1.5 

so 1.5 
10.0 

1.5 

so 1.5 
10.0 

1.5 

SO 1.5 
10.0 

1.5 

SD 1.5 
10.0 

1.5 

SD 1.5 
10.0 

1.5 

sD 1.5 
10.0 

1.5 

10.0 

1.5 

SD 1.5 
10.0 

1.5 

So 1.5 
10.0 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


12.1 


8.5 


OTSS. 
02 
MG/L 


15.00 


14.80 
14.00 


14.60 
15.00 


14.80 


13.00 


12.80 
12640 


12.40 
13.00 


12.2 
10.80 


10.80 
11.60 


9.80 


9-00 


10.00 


13.20 


14.00 
14.00 


14.20 
15240 


15.00 
12.40 


12.80 


11.80 


11.40 
12.80 


12.20 


10.60 
10.60 


11.70 


9280 
10.30 


9.70 


-70- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


139 


119 


121 
135 


131 
124 


113 
111 


108 
117 


105 
airy 


110 
122 


97 


90 


92 


119 


TURBe 
JACKSON 
UNITS 


262 


IN 


LAT 43 37 21 
PH TOT ALK 
SITU CACO3a 
MG/L 
9.10 104 
8,90 100 
8.70 100 
8.35 96 
8.10 104 
8.00 100 
110 
108 
110 
104 
108 
102 
8.20 102 
8220 101 
8.32 106 
8.05 105 
7.95 107 
7.85 106 


LAT 43 37 39 


100 


106 


104 


100 


100 
120 


110 


104 


110 
114 


106 


104 
107 


107 


109 
103 


108 


LONG 79 26 08 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


343 


345 
332 


334 
339 


339 


356 


354 


348 


348 


347 


LONG 79 27 15 


390 


337, 


MG/L 


326 


326 


30. 


30. 
31. 


306 


30. 


296 


296 


38. 


30. 
30. 


31. 


30. 


33. 


30. 
30. 


30. 
30. 


29. 


30. 
296 


30. 


30. 
31. 


296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 
PPB 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


06 06 72 0940 


oc 
07 


oc 
08 


oc 
24 


ole 
25 


oc 
27 


DC 
10 


oc 
il 


oc 
12 


Dc 


06 


oc 
07 


oc 
08 


oc 


24 


oc 
25 


oc 
27 


OC 
10 


ll 


Dc 
12 


oc 


I 
06 


STN NO 


06 


09 


09 


8.5 N 


72 1627 


8.5 N 


72 1140 


8.5 N 


eebeet, 


8.5 N 


72 1213 


8.5 N 


72 1224 


8.5 N 


72 1448 


8.5 N 
72 1035 


8.5 N 
72 1417 


8.5 N 


72 0925 


8.5 N 


72 1640 


8.5 N 


72 1136 


8.5 N 


embeso: 


8.5 N 


W2eh2eu 


8.5 N 


V2 2215 


8.5 N 
72 1438 


72 1043 


8.5 N 


72 1408 


8.5 N 


197 


198 


LAKE ONTARIO 


so 


So 


So 


SD 


SD 


SD 


SD 


so 


SD 


39) 


sod 


SD 


SD 


SD 


so 


=71- 


TOTAL FECAL MeFe 
COLIFORM COLIFORM ENTER. 
MF/1OOML MF/100ML MF/100ML 


216. 28. 42. 
140. 16. 14. 
8. 1. 1. 
32. 1. 1. 
32. 4. 66 
44. 1. 26 
1. 1. 1. 
12. 1. 1. 
120. 4. 1. 
EWG, 4. 1. 
180. 66 1. 
1180. 18. 26. 
TNTC TNTC TNTC 
5E0. i100. 48. 
40. 10. 1. 
70. 10. 4e 
$0. 206 46 
90. 8. 12. 
40. 1. 1. 
50. 8. 8. 
28. 1. 1. 
208. 10. 1. 
246 1. 1. 
1060. 366 258.6 


TOTAL 
p 
MG/L 


0.044 


0.052 


0.020F 


0.025 


0.026 


9.028 


0.024 


0.024 


0.016 


0.014 
0.012 


0.014 
0.035 


0.028 


0.056 


0.025 
0.110 


0.025 


0.240F 


9.035 


0.038 


0.023 


0.037 


0.029 


0.044 


0.030 


0.053F 


0.048 


0.018 


0.032 
0.035 


0.054 


0.025 


0.042 


0.036 


LAT 43 37 21 


DISS 
Pp 
MG/L 


0.016 


0.019 
0.002F 


0.006 
0.007 


0.007 


0.007 


0.007 


92004 


0.003 


0.006 


0.005 
0.008 


0.005 
0.012 


0.007 


02044 


9.012 


NITRATE 
NO3=N 
MG/L 


LAT 43 37 39 


0.112 


0.013 


0.004F 


0.008 


0.010 


0.008 


0.015 


0.008 


02045 


0.029 


0.009 


0.008 
0.007 


0.014 


0.009 


0.019 


0.013 


LONG 79 26 08 


AMMONTA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.14 02180 
0.17 0.280 
0.01 F 0.500 
0.03 0.250 
0-06 0.200 
0.07 0.280 
0.09 0.319 
0.06 0.300 
0.02 0.180 
0.02 0.220 
0.02 0.220 
0.06 0.220 
0.01 0.350 
0.01 0.290 
O-O1L 0.530 
0.04 0.310 
0.10 0.370 
0.03 0.220 
LONG 79 27 15 

0.288 0.870 
0.08 0.220 
0.07 0.220 
0.05 0.200 
0.08 0.260 
0.05 0.240 
0.70 0.260 
0.09 0.370 
0.18 0.220 
0.17 0.290 
0.38 0.240 
0.07 0.180 
0.02 0.370 
0.01 0.450 
0.01 L 0.570 
0.04 0.310 
0.10 0.280 
0.05 0.250 


CHLORO SCHI DSK 


A 


DEPTH 
METRES 


1.5 


2.0 


125 


1.0 


262 


220 


LAKE CNTARIO 


STN NO 199 
SAMP DTE HOUR SAMP 
OY MO YR LMT DEPTH 
03 06 72 1535 
1.5 
1.5 
04 06 72 1014 
1.5 
1.5 
05 06 72 1634 
1.5 
1.5 
24 07 72 1500 
ies 
oc I 8.5 N 2 So 1.5 
10.0 
27 07 72 1404 
1.5 
1.5 
9.0 
28 07 72 1048 
1.5 
DES St 85 N 2 SD 1.5 
10.0 
11 09 72 0920 
1.5 
DCR iam cle> Nie so 1.5 
10.0 
T2509 S77 251520 
1.5 
oc I 8.5 Niece so 1.5 
10.0 
13 09 72 0925 
1.5 
oc 1 8.5 Niev2 SD 1.5 
10.0 
STN NO 200 
03 06 72 1545 
1.5 
1.5 
04 06 72 0956 
1.5 
1.5 
05 06 72 1657 
1.5 
1.5 
24 O07 72 1434 
1.5 
oc I 8.5 Neer so 1.5 
10.0 
27 07 72 1341 
1.5 
1.5 
9.0 
28 07 72 1110 
1.5 
oc I 8.5 N 2 SD 1.5 
10.0 
11 09 72 0855 
1.5 
oc I 8.5 N 2 sp 1.5 
10.0 
12 09 72 1540 
1.5 
oc 1 8.5 N 2 SD 1.5 
10.0 
13 09 72 0902 
1.5 
OC I 8-5 N 2 so 1.5 
10.0 
STN NO 202 
06 06 72 1058 
1.5 
1.5 
07 06 72 1510 
1.5 
1.5 
09 06 72 0950 
1.5 
1.5 
24 07 72 1402 
1.5 
1.5 
Zt Ogerepisee 
1.5 
1.5 
28 07 72 1132 
1.5 
1.5 
15 09 72 1410 
1.5 
1.5 
16 99 72 0903 
1.5 
18 09 72 1625 
1.5 
1.5 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


11.0 


14.0 


15.0 


18.0 


8.0 
15.3 
11.3 


14.2 


11.0 
17.0 


16.5 


18.0 


15.0 


17.5 


15.0 


16.0 


14.8 


15.0 


19.7 


14.0 
14.6 
11.3 
14.5 


10.5 
17.0 


18.0 
18.0 


15.0 
17.5 


15.0 


13.0 


14.0 


10.4 


20.0 


13.5 


12.5 


16.0 


18.5 
10.0 


-DISS. 
02 
MG/L 


13.00 


12.00 


13.40 


13.20 


12.00 
11.5 
11.8 
12.40 


11.00 
10.10 


9.80 


11.20 


9.60 


10.40 


9240 


12.00 


12.10 


13.40 


12.60 


14.00 


13.90 


12.20 


12.6 


12.20 


10.00 


9.80 


11.60 


-722 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


117 


103 


98 


83 


104 


102 


TURBe 
JACKSON 
UNITS 


2.9 


202 


3.5 


IN 


LAT 43 38 02 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

9.10 90 
8.90 110 
9.00 102 
112 

110 

124 

V2 

110 

108 

8.08 107 
8.03 106 
8.25 109 
7.80 110 
8.02 109 
7285 110 


9220 70 
8.85 100 
9240 110 
110 
106 
112 
112 
114 
108 
8.07 108 
7267 108 
8.30 110 
7295 107 
7.90 114 
7260 Mi 


LAT 43 38 08 


9-00 104 
9.20 110 
8.20 110 
120 
116 
110 
7285 110 
7.60 112 
7265 118 


LONG 79 22 54 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


385 


386 


380 


360 


362 
356 
354 


355 


355 


356 


345 


LONG 79 21 30 


387 


384 


387 


352 


LONG 79 20 08 


360 


342 


352 


357 


359 


360 


350 


358 
352 


MG/L 


40. 


39. 


40. 


32. 


33. 
32. 
31. 


31. 


30. 
33. 


30. 


326 


33. 


326 


30. 


40. 


366 


336 


33. 


35. 


326 


356 


336 


31. 


30. 


30. 


326 
30. 


TOTAL PHENOLS 
IRON 


MG/L PPB 
0.10 2 
0.15 2 
0.20 2 
0.10 4 
0-10 
0.10 2 
0.10 
0.10 4 
0-10 
0.20 2 
0.25 
0.20 3 
0.20 

a 
0.15 2 
0.10 2 
0.20 2 
0.20 4 
0.10 
0.10 2 
0.15 
0.25 4 
0.40 
0.30 3 
0.40 
0.15 2 
0.30 
td 
8 
0 
4 
€ 
2 
2 
2 
2 
Q 
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LAKE CNTARIO 


STN NO 199 LAT 43 38 02 LONG 79 22 54 
TOTAL FECAL MeFe TOTAL DI TRAT 
sane OTe Hour sane coufeonh coulSSth —eglshs TOTAL «DISS NITE AmoMTA nora cotano seul osx 
YR LMT DEPTH MF/LOOML MF/1LOOML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
02 06 72 1535 ws 
1.5 2100. 64. he 0-050 0.006 0.10 0.08 0.430 : 
04 06 72 1014 1067 ice 
1.5 0.054 0.006 0.16 0.09 0.480 cf 
05 06 72 1634 18.8 Pee 
165 860. 20. 1; 0.062 0.010 0.15 0.05 0.590 : 
24 07 72 1500 30.7 ae 
1.5 0.040 0.013 0.04 0-01 0.390 
fie at CAG ae 2 SD 1.5 8o4 
10.0 : ‘ 
ate ar irae 0.030 0.010 0.04 0-06 0.290 rs 
1.5 380. 4s ie 0.026 0.005 0.03 0.02 0310 i 
14.5 
9.0 2000. Go Ye 0.024 ‘ a2 
Seteaias wore 0.005 Oni 0.03 0.270 Ee 
dee 
1.5 610. De 4, 0.024 0.2006 0.06 0.02 0.310 
DEMEtecs ON 2 SDmleS 5.2 
10.0 380. 8. he 0.023 7 ! 
Webscrss tosze 0.009 0.11 0.05 0.270 - 
1.5 0.052 0.005 0.07 0.02 0.500 
DOMMTOncieSa uN 2 SOMOS Na 
10.0 0.029 2009 Or ; 
eer 0.00 0.0 0.02 0-420 ia 
e 
1.5 2520. 152. SY 0.021 0.07 0.01 0.600 
be f@ GaGa M2 Sp es 
ane ‘ 12.5 
. ° 1 . ° 
Ape 040 0.10 0.06 0.550 ne 
1.5 00042 0.009 0.06 0-05 0.420 
pie) Hee hy 2 SO 165 AS 
10.0 0.038 0.011 0-08 0.05 0.310 
STN NO 200 LAT 43 38 18 LONG 79 21 29 
02 06 72 1545 Ons 
1.5 15006 2966 28. 0.044 0.006 0013 0.15 06420 
1.5 ; 2.3 
04 06 72 0956 1.0 
1.5 0.630 0.004 0014 0-10 0.400 
1.5 16.2 
05 06 72 1657 0.7 
hag 350. 40 ihe 0.070 0.007 0.15 0.08 0.560 
1.5 2GaG 
24 07 72 1434 0.5 
1.5 02046 02017 0.05 0.02 0.380 
pe 2 Hee Rye SD 105 6.5 
10.0 0.034 0.011 0.04 0.08 0.520 
27 07 72 1341 1.0 
1.5 2500. 126 i 0-048 0.010 0.05 0.03 0.410 
1.5 WaT 
9.0 1500. ler 206 0.038 0.007 0.11 0.05 0.250 
28 07 72 1110 ; OoT 
1.5 410. Be Ne 0.031 0-008 0.05 0.02 0-360 
oc Moe AIG N 2 $D 1.5 5.5 
10.0 TNTC Ae 8. 0.023 0.009 0.12 0-09 0.210 
11 09 72 0855 1.0 
165 0.072 0-011 Omit 0.04 0.670 
DOMMINE SSS) IN) 2 SD 15 7.9 
10.0 0.038 02015 0019 0-08 0-320 
12 09 72 1540 1.0 
1.5 CNT LOW CNT LOW 2p 02046 0.010 0.07 0.00 0.430 
CCMNINNS.5) NNT 2 SDD 12.5 
10.0 0.038 0.014 0012 0.05 0.220 
13 09 72 0902 We 
1.5 0.050 0.010 0.05 0.05 0.270 
oc LnOeo Nee SD 1.5 hcp 
10.0 0.053 0.012 0.09 0.09 0.340 
STN NO 202 LAT 432 38 08 LONG 79 20 08 
0€ 06°72 1058 1.5 
es 806 1s ie 0.050F 0.013F 0.14 0.06 0.320 
ee) Ter 
07 06 72 1510 1.5 
as 48. ie 1 0.048 0.015 0212 0.02 0-320 
1.5 10.3 
09 06 72 0950 1.5 
1.5 Lee 1. ue 0-040 0.008 0.14 0.10 0.400 
1.5 2526 
24 07 72 1402 Vez 
te 0.032 0.008 0.05 0.02 0.280 
1.5 15.1 
PINOT T2Ntaee 15 
Nes 220. te 1 0-032 0.007 0.14 0-01 0.270 
1.5 11.4 
28 07 72 1132 1.1 
1.5 1660. Be ie 0.025 0.006 0012 0.02 0.290 
1.5 4.9 
15 09 72 1410 es 
1.5 980. Me, le 0.023 0.005 0.11 0.03 0.310 
1-5 6.7 
16 09 72 0903 1.0 
1.5 1150. Zi 6. 0.044 0.009 Ool2 0.05 0-470 
18309 7261625 Ved 
1.5 490. ile Ne 0.027 0.012 0.21 0.03 0.330 
1.5 3.3 
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LAKE ONTARIO 


STN NO 205 LAT 43 37 12 LONG 79 20 03 
WATER OSS. PER CENT TURBe PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACcOo3 25C CHLORIDE IRON 
Oy 4O YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
06 06 72 1119 
1.5 12.5 13.80 129 2.0 9230 102 337 31. 2 
oc 1 8.5 N 2 $d 1.5 
10.0 12.5 14.00 131 2.0 8.75 94 346 31. 
07 06 72 1454 
1.5 9.5 13.60 119 2.0 8.50 100 350 31. 2 
oc 1 8.5 N 2 $d 1.5 
10.0 8.7 14.00 120 2.2 8.70 100 340 30. 
09 06 72 1058 
1.5 10.3 14.40 128 2.5 7-80 106 338 30. 2 
oc I 8.5 Nie so 1.5 
10.0 6.0 14.80 119 2.0 7280 99 338 296 
28 07 72 1207 
1.5 10.2 12.40 110 2.2 120 353 296 2 
OC 1 85 N 2 so 1.5 
10.0 920 12.80 110 1.8 90 360 30. 
29 07 72 1425 
1.5 12.0 12.40 114 262 100 357 296 2 
0c I 8.5 N 2 so 1.5 
10.0 920 12.40 107 225 97 357 30. 
30 07 72 1012 
1.5 12.5 12.20 114 2.0 98 366 336 2 
pc I 8.5 Nie SO 1.5 
10.0 8.6 12.60 108 202 97 351 29. 
15 99 72 1350 = 
1.5 16.0 10.00 101 6.5 8.00 106 345 30. 2 
DC 1 665 Nia) SD 1.5 
10.0 16.0 10.00 101 325 7.95 108 345 296 
16 09 72 0938 
1.5 720 12.80 105 3.5 7.50 114 348 296 2 
DC I 8-45 N 2 so 1.5 : 
10.0 620 13.20 106 3.5 7-50 114 348 30. 
18 09 72 1550 
105 9.0 12.50 108 2.0 7260 112 349 296 0 
oc I 8.5 N 2 SD 1.5 
10.0 8.0 12.20 103 1.8 7.70 107 350 30. 
‘STN NO 211 LAT 43 38 48 LONG 79 18 18 
06 06 72 1136 
1.5 8.5 14.00 119 1.8 8.60 102 337 29. 3 
1.5 
07 06 72 1437 
1.5 9.5 15.00 131 1.8 8.60 104 338 306 0 
1.5 
09 06 72 1119 
1.5 10.3 15.00 133 202 7.70 104 338 29. 2 
1.5 ; 
28 07 72 1220 
1.5 10.0 13.00 115 1.8 104 352 29. 2 
1.5 
29 07 72 1410 
1.5 11.0 12.00 108 2.7 108 388 34. 2 
1.5 
30 07 72 1026 
1.5 12.0 12.50 115 2.0 100 354 30. 2 
1.5 
16 09 72 0954 
1.5 720 11.60 95 505 7240 110 348 29. 4 
1.5 
18 09 72 1535 
1.5 8.0 11.60 98 209 7-60 110 350 29. te) 
1.5 
21 09 72 0917 
1.5 15.0 11.30 111 361 7.75 108 336 30. =) 
1.5 
STN NO 220 LAT 43 39 32 LONG 79 17 37 
06 06 72 1146 
1.5 926 13.60 119 1.8 8.70 110 341 306 c¢) 
1.5 
O7 06 72 1428 
tae 10.5 14.90 133 202 8.90 108 340 296 : 2 
05 
09 06 72 1131 
1.5 10.2 14.80 131 202 7.80 100 338 30. 2 
1.5 
28 07 72 1228 
aes 10.0 12.60 lll 1.6 108 350 296 2 
°5 
29 07 72 1402 
oe 10.5 12.50 112 2e2 j 100 357 296 2 
30 07 72 1033 
1.5 11.5 12.50 114 1.8 97 351 296 4 
1.5 
16 09 72 1002 
1.5 9.0 10.60 91 325 7235 110 357 30. 3 
1.5 
18 09 72 1526 : 
1.5 9.0 11.50 99 3.4 7-60 108 350 30. 2 
1.5 
21 09 72 0925 
1.5 14.5 11.80 115 4.6 7285 108 341 296 3 
1.5 


LAKE CNTARIO 


STN NO 205 
SAMP OTE HOUR SAMP 
DY MO YR LMT DEPTH 
06 06 72 1119 
1.5 
ois. 1) Be Nee SD 1.5 
10.0 
07 06 72 1454 
1.5 
We 2 Goh my 2 SDMNMELICS 
10.0 
09 06 72 1058 
1.5 
OS F GG G 2 SD (165 
10.0 
28 07 72 1207 
1.5 
Ne t Oo 2 SOmmelS 
10.0 
29 07 72 1425 
1.5 
ie © Oo Wp S  slas 
10.0 
30 07 72 1012 
1.5 
Ns St Ooo fy 2 SD 145 
10.0 
15 09 72 1350 
1.5 
De 2 Ooh fh 2 SD 165 
10.0 
16 09 72 0938 
1.5 
ie 2 OoF MM 2 SDeeeles 
10.0 
18 09 72 1550 
1.5 
SY KS MM - SONNEI 6/5 
10.0 
STN NO 211 
0€ 06 72 1146 
1.5 
hoe 
07 06 72 1428 
1.5 
1.5 
09 06 72 1131 
i.5 
1.5 
28 O7 72 1228 
1.5 
1.5 
29 07 72 1402 
1.5 
1.5 
30 07 72 1033 
1.5 
1.5 
1€ 09 72 1002 
1.5 
1.5 
18 09 72 1526 
1.5 
1.5 
21 09 72 0925 
1.5 
1.5 
STN NO 220 
06 06 72 1136 
1.5 
1.5 
07 06 72 1437 
1.5 
1.5 
09 06 72 1119 
1.5 
1.5 
28 07 72 1220 
1.5 
1.5 
29 07 72 1410 
1.5 
1.5 
30 07 72 1026 
1.5 
1.5 
16 09 72 0954 
1.5 
1.5 
18 09 72 1535 
1.5 
1.5 
21 09 72 0917 


TOTAL FECAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/1OOML MF/100ML 

4. 1. 

1. 1. 

28. 66 
226 le 
8. 1. 
12. 1. 
$2. 1. 
26 1. 
l. 1. 
28. 1. 
28. 1. 
246 1. 
508. 1. 
80. 26 
84. i. 
266 1. 
240 26 
1. ie 
68. 4. 
8. le 
20. le 
12. Ue 
1. 1. 
330. 1. 
16. 26 
154. 1. 

4. 1. 

4e 1. 

8. ve 

10. 1. 
8. 1. 
lz. 26 
80. le 
28. 1. 
150. 2. 
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MeFe 


1. 


4e 


1. 


4e 


ENTER. 
MF/LOOML 


TOTAL 
Pp 
MG/L 


0.025F 


0.084F 


0.021 
0.026F 


0.021 
0.017 


0.049 


02034 


0.018 


0.014 
0.029 


0.034 


0.023 


0.026 


0.012 


9.011 


0.015 


0.039 


0.024 


0.010 


0.030F 


0.013 


0.013 


0.012 


0.1°6 


0.030 


0.014 


0.019 


LAT 43 37 12 


LONG 79 20 03 


OISS NITRATE AMMONTA TOTAL 
P NO3-N NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
0.002F 0.10 0.06 0.260 
0.066 0.16 0.31 0.330 
0.13 0.01 F 0.380 
0.007 0.13 0.07 0.280 
0.016F 0.16 0.10 0.160 
0.007 0.18 0.05 0.190 
0.009 0.16 0.04 0.180 
0.032 0.18 0.20 0.250 
0.020 0.19 0.08 0.320 
0.012 O11 0.04 0.210 
0.112 0.11 0.48 9.320 
0.008 0.11 0.02 c.200 
0.009 0.07 0.04 0.240 
0.010 0.07 0.06 0.360 
0.013 0.29 0.01 0.260 
0.013 0.27 0.02 0.160 
0.008 0.20 0-0} L 0.290 
0.007 0.20 0.02 L 0.180 
LAT 43 38 46 LONG 7° 18 18 
0.008 0.16 0.06 0.200 
0.007 0.22 0-01 0.230 
0.006 0.39 0.02 0.140 
0.024 0.15 0.03 06240 
0.016 O.it 0.10 0.200 
0.005 0.909 0.01 0.210 
0.22 0.14 0.3240 
0.008 0.20 0.02 0.210 
0.005 0.906 0.01 L 0.300 
CAT S43 529534 LONG 7S 17 37 
0. 008F 0.16 0.12 0.240 
0.003 0.12 0.01 0.250 
0.907 0.19 0.02 0.070 
0.006 0.15 0.02 0.180 
0.118 Ooll 1.2 0.300 
0.017 0.10 0.08 0.260 
0.010 0.26 0.01 0.180 
0.005 0.06 0-01 L 0.290 


CHLORO 
A 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


2.0 


w 
° 
o 


?.0 


£.0 


STN NO 221 


SAMP OVE HOUR 
BY MO YR LMT 


06 


oC 


o7 


oc 


9° 8 


0€ 


cc 


o7 


cc 


oc 


16 


DC 


18 


Ee 


oc 


9€ 


in 


— 


06 


4 


o 
I 


o7 


+ 


fone) 


envio’ 


8.5 N 


72 1416 


8.5 N 


v2 L143 


Zz 
Pa 
i} 
nN 
nN 
) 


6.5 N 


ho 


ny 


w 


(nu 


re 


es) 


ies) 


LAKE CNYARIC 


wn 
ie] 


S$) 


”n 
Go 


n 
pe) 


$o 


A) 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


CISS. 
02 
MG/L 


12.60 


13.40 


14.20 


13.09 
12.20 
14.80 
14.09 
14.00 
16.80 
14,00 
14.40 
14.86 
12.60 
13.00 
13.00 
12.76 
12.40 
12.90 


12.50 


76m 


PER CENT TURB. 

IXYGEN JACKSON 

SAT UNITS 
US 2-0 
114 2.9 
irae) Breve: 
120 2.2 
127 220 
125 1.8 
124 1.6é 
110 1.8 
116 2.0 
Ile2 2.2 
was 1.8 
10S 2.0 
OT, ies 
eS 3.5 
104 Zo2 
102 eet 
1} 3.4 
aN 3.4 
1lé 1.6 
178 T.& 
12 2.0 
121 2.0 
12i 1.8 
139 1.8 
12é 2.0 
12 1.8 
124 1.8 
isle 1.6 
110 1.6 
107 1.6 
Riva 1.8 
126 2.0 
i170 1.8 
120 aioe 
105 2.0 
103 2.0 
G4 32.5 
90 3.0 
90 320 
116 ae 
102 207 
102 Zee 
110 25 
13 2.9 
104 3.6 


LAT 43 39 54 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.85 102 
8.70 102 
8.00 100 
8.50 102 
7.20 102 
8220 100 
102 

104 

100 

98 

OR 

98 

7.45 112 
7.55 110 
7.50 140 
7.60 112 
7.90 112 
8.00 112 

LAT 42 41 54 

9.20 90 
9.15 102 
880 104 
8.50 104 
8.50 104 
8.20 108 
8610 109 
8.00 102 
8.00 104 
192 

108 

106 

96 

97 

Ors 

98 

9R 

90 

7.50 114 
7.55 114 
7.55 Vi 
7.90 10° 
7.80 i10 
7.80 112 
7.95 114 
7.90 114 
7.90 108 


19 


COND. 
25C 
UMHOS 


337 


— 


th 


LONG 79 16 30 


CHLORIDE 
MG/L 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


nN 


Ww 


STN NO 2 


N 
~ 


SAMP OTE HOUR 
OY MO YR LMT 


06 


06 


OC 


O7 


oC 


09 


ie 


28 


0c 


oc 


18 


oc 


21 


oC 


96 


1 


Uch vateae 


8.5 N 


72 1416 


8.5 N 


V2 UVS3 


72 «1354 


8.5 N 


%2 1042 


S] md heels 


8.5 N 


72 0938 


8.5 N 


STN NO 222 


06 


06 


06 


o7 


07 


4 


09 


09 


09 


I 


tig: elie At. 
8.5 N 
f2 1346 
8.5 N 
72 1224 
8.5 N 
T2eEso2 
8.5 N 
12 W327 
8.5 N 
72 1107 
Bo N 
icy We 


B25 N 


72 1010 


8.5 N 


fro 


nN 


Ww 


LAKE CNTARIG 


SD 


SD 


SO 


3) 


SO 


SD 


SD 


SD 


SD 


$B 


sp 


SO 


SD 


0) 


SD 


SD 


so 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


le 


1. 


4 


Be 


146.6 


174. 


48. 


FEGAt 
CCLIFORM 
MFE/1OOML 


-77- 


MeFe 
ENTER» 


le 


1. 


l. 


MF/1OOML 


TCT AL 
p 


MG/L 


0.015 


0.020F 


0.024F 


0.011 


0.018 


0.012 


0.020 


0.018 


0.048 


0.025 


0.012 


0.084 


0.019 


0.034 


LAT 43 39 54 


DISS 
Pp 
MG/L 


0.905 


0.004 


0.O010F 


0.003 


0.011 


0.008 


0.005 


0.008 


NITRAVE 
NO3=N 
MG/L 


LAT 43 41 54 


0.004 
0.003 
02.004 
0.004 
0.003 
0.004 
0.006 
0.006 
0.008 
0.004 
0.009 
0.013 
0.003 
0.004 
0.008 
0.004 
0.007 
0.008 
0.004 
0.007 
0.010 
0.007 
0.012 
0.013 
0.011 


0.004 
0.003 


O.i4 


LONG 79 16 30 


AMMONTA 
NH3-N 
MG/L 


0.03 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


LONG 79 12 24 


at a 


he 


CHLORO 
A 


- 
. 
wv 


nN 
° 
Nn 


66% 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


ry 
. 
wn 


iw 
° 
a 


w 
. 
nN 


eRe 


LAKE CNTARIC 


STN NO 223 LAT 43 41 06 LONG 79 14 3¢ 
WATER CISS. PER CENT TURBe PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACG3 25C CHLORIDE IRON 
DY MG YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
06 06 72 1219 
1.5 10.3 13.60 121 1.8 8.80 96 333 30. te) 
eee 8 AG I 2 SO. 1.5 
10.0 7.6 12.80 15 2.0 8.75 100 336 30. 
07 06 72 1403 
1.5 1350 13.80 125 1.8 8.70 105 338 29.6 2 
OG: Ta e8e Sun) ee2 SO 1.5 a; 
10.0 4.2 14.00 121 2.0 8.60 107 340 29. 
0° 96 72 1206 
1.5 10.2 14.86 13% 2.0 7.90 190 338 2S. 4 
BCR 6c SENG SON pales - 
10.0 6.6 14.20 116 1.8 7.90 104 326 30. 
28 07 72 1252 
1.5 11.0 13.80 125 1.8 106 350 29. 2 
Xe if tisk fs, SOMm LS 
10.0 9.3 12.6¢ 109 1.8 102 352 29. 
29 97 72 1341 
1.5 19.3 12.30 109 Zee 102 348 29. 2 
Ne we tes I 2 SD 25 
10.0 G62 12.70 108 r.e 96 350 28. 
30 07 72 1055 
be 10.5 12.80 114 2a) 96 349 29. 2 
ie 3 fe Nz SHES 
10.0 oe 12.70 106 Zee 114 349 29. 
ié 0° 72 1028 2 
1.5 9.5 10.49 G2 4.5 7.45 110 248 30. 2 
oe Ay ca Ne 2 SU ite 
10.0 7.0 11.00 30 3.5 7.50 11z 348 29. 
18 09 72 2502 
1.5 8.5 12.20 104 2.5 7.60 110 350 30. to) 
De is as hh 2 Say GG 
10.0 7.0 12.90 106 ot 7.60 108 350 30. 
21 09 72 0958 
1.5 14.9 12.10 AN 2.1 8.00 109 342 30. 3 
BG) 1) 85) ON ae SO eles 
10.0 13.0 11.49 198 5.4 7.95 106 344 29. 


STN NO s) LAT 42 45 28 LONG 79 OF 2& 


nN 
n> 


OG 0S) 72° 7226 


1.5 10.5 15.20 136 220 8.90 102 340 320. 2 
1.5 
C7 06 72 1230 
1.5 10.0 14.46 127 1.8 8.80 108 340 30. 0 
eo 
OS 06: T2) 1322 
1.5 $.8 14.40 127 2.0 8.00 190 246 30. 2 
1.5 
rh Me ts ar gr hee ai 
1.5 9-5 12.20 106 i.8 104 354 30. 2 
1.5 
29 07 72 1248 
1.5 10.1% 12.20 10e eee 98 352 Ee ES 2 
1.5 
260) 07) 72.2253 
1.5 12.5 12.79 LES asic 100 351 296 2 
1.5 
EROS cal be5 
1.5 13.0 10.00 ~ 94 3.5 7260 109 347 296 3 
1.5 
18 09 72 1405 
i.5 10.0 10.40 SZ 4.8 7255 W2 351 296 0 
1.5 
21 0S 72 1190 
L305 11.00 TOs T.é 7280 119 343 29 4 


STN NO 


SAMP OTE HOUR 
DY MO YR LMT 


LAKE CNTARIC 


223 


06 06 72 1219 


oc 


07 


DC 
09 


cc 
28 


ec 


06 


0o7 


09 


29 


30 


16 


18 


21 


06 


06 


06 


O7 


07 


07 


09 


09 


09 


8.5 


N 2 sp 


72 1403 


8 


25 


N 2 $d 


72 1206 


8.5 


ime Oe 


8.5 


72 


1341 


8.5 


ie 


1055 


8.5 


ue 


1028 


8.5 


72 


1502 


8.5 


a2 


0958 


8.5 


72 


te 


72 


2. 


V2 


72 


Tie 


72 


72 


1326 


1230 


1321 


1347 


1248 


LU5s 


112. 


1405 


1100 


Niaz Nib) 


N 2 so 


N 2 so 


Nie: SO 


Nipee sD 


N 2 $o 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


1. 


108. 


90. 


90. 


80. 


24.6 


16. 


68. 


480. 


42. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


-79- 


MoFe 
ENTER. 


108. 


MFE/1LOOML 


TOTAL 
P 


MG/L 
0.009 


0.0132 
0.011 


0.015 


0.021 


0.020F 
0.021iF 
0.027 


0.015 


0.026 
0.018 
0.014 


0.013 


LAT 43 41 06 


DISS 
p 
MG/L 


0.004 


0.003 


0.003 


9.004 


0.009 


0.908 


0.006 


0.004 


0.007 


0.005 


0.010 
0.008 


0.020 


0.015 


0.016 


0.005 


0.004 


LAT 43°45 28 


0.009F 


0.010F 


0.008 


0.007 


0.015 


0.005 


0.009 


0.006 


LONG 79 14 30 


NITRATE AMMONIA TOTAL 
NO3=N NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L MG/L 
0.14 0.03 0.190 
0.15 0.02 0.250 
0.14 0.01 0.180 
0.14 0.01 0.220 
0.18 0.04 0.179 
0.14 0.01 F 0.170 
216 0.02 0.210 
0.11 0.91 0.230 
0.13 0.01 0.220 
0.08 0.01 0.240 
0.12 0.01 0.230 
0.22 0.02 0.210 
0.26 0.01 0.260 
0.21 0.06 0.220 
0.23 0.05 0.230 
0.06 O.O1 L 0.250 
0.33 0-01 L 0.300 
LONG 79 97 25 
0.18 0.02 0.240 
0.14 0.91 0.200 
0.17 0.05 0.210 
0216 0.03 9.190 
0.12 0.11 0.240 
0.07 0.04 0.330 
0.13 O.O1 L 0.420 
0.20 0.03 0.220 
0.10 0-01 L 0.270 


CHLORO 
A 


2.4 


1.3 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


220 


-80- 


LAKE CNTARIC 


STN NO 234 LAT 43.47.18 LONG 79 06 Lz 
WATER DISS, PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP OTE HOUR SEMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU cacaa 25C CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DES C G/L SAT UNITS MG/L UMEOS MG/L MG/L PPB 
06 06 72 1346 
1.5 10,5 13.40 120 2.0 8.90 88 339 30. 2 
Me 4 3S A 2 SH)  f1o8 
10.0 720 14.26 117 1.8 8.60 114 337 30. 
07 06 72 1213 
1.5 12.3 12.280 12 1.8 8.70 106 340 29. 2 
Las 
0S 06 72 3340 
1.6 900 14.40 124 2.0 8210 190 340 30. 2 
Nee 
28 07 72 135€ 
1.5 10.6 12.96 107 1.8 194 253 29. 2 
ECeluss5. Nee SDD 35 
10.0 8.9 12.20 105 1.8 98 354 20. 
z9 07 72 1236 
1.5 1064 12-40 119 Bole 100 352 29. 2 
Ne te Ha Ny 2 Somme 
10.0 3.2 12220 103 2.0 98 350 De 
20 07 72 1207 
1.5 11.0 12-30 Ne 202 96 352 29. 2 
ea Sigg Ne SD 165 
10.0 B42 12.30 104 20h 190 350 48. 
1€ 99 72 1137 
1.5 23.0 10.40 109 5.9 7.60 142 348 30. 2 
Be Soe Me a Gh has 
10-0 11.5 9.40 86 3.5 7.60 123 347 Bic 
1e 9° 72 1350 
1.5 190 12.00 104 5.9 7.60 4 355 30. ft) 
me Oo M2 Se Roe 
10.0 840 11.240 96 207 7260 110 351 27. 
21 02872 115 
16S elgg) 11.30 107 225 7.80 i 343 30. 3 
Be 3 ORE WW 2 Go ila 
10. 13.0 11.36 107 Boul 7.80 125 344 29. 
STN NO 236 LAT 43 47 48 LUNG 79 05 18 
06 96 72 1357 
habs 11.0 15.60 141 2.0 9.10 102 337 30. 2 
Me % Gos Ae SCMEL AS 
10.0 8.0 14,30 425 1,8 8.75 i20 337 30. 
07 96 72 1158 
1.5 10.9 15.00 132 i.8 8670 104 340 30. i) 
Be 8 Se SG 
10.9 11.0 14.89 134 220 8.20 220 349 256 
0° 9€ 72 1350 
165 3.0 15.00 129 168 8.10 198 338 30. 2 
Ke Pos It 2 Scie 
965 81 14,29 1290 ise 8.09 202 338 30. 
28 97 72 2421 
oe 10.8 12.30 li 1.6 1990 352 29. 2 
Be st Kick MM 2 8 es = 
10.0 8.8 12.60 108 iv6 lz 352 29. 
2° 07 72 1226 
eS 10.5 12.20 109 2.0 ag 350 29. 4 
ie 1 Bes oy 2 eS 
10.0 865 12.20 194 2a 197 351 29% 
30 07 72 12:7 
1.5 NG? 12260 114 ne 37 349 z8. 2 
Me W Bo MN 2 3) iG 
10.0 Bo2 12.39 104 202 129 349 28. 
1g 0S 72 1144 
tos 13.0 11.20 196 3.0 7.60 Utz 346 20. 2 
We 0 OS NM 2 Sh mae 
10.0 10.0 9,20 Bl 3.0 je 55 120 347 29. 
1€ 0° 72 1246 
1.5 10.0 12.260 102 4.3 7.60 124 353 2°. ) 
DCR WoeSae Ne SDL 
10.0 8.9 11.60 9é 344 7.55 110 354 30. 
21 99 72 1122 
te 5 13.5 11.20 107 Doi 7.60 108 343 29. 9 


HES ot 2855 N 


i) 
wy 
oO 


5 
0 13.9 11.90 104 3-4 7290 110 343 296 


-8l1- 


LAKE CNTARIC 


STN NO 234 LAT 43 47 18 LONG 79 06 12 
TOTAL FECAL MoFe TOTAL OISS NITRATE AMMONTA TOTAL CHLORO SCHI OSK 
SAMP DTE HOUR SAMP CCLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO 3=-N NH3-N ORGNC N A OEPTH 
DY MC YR LMT DEPTH ME/.OOML MF/2O0ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MET&ES 
06 O0€ 72 1346 3.2 
1.5 1. 1. 1. 0.017 0.007 0.15 0,02 0.210 
[Xe ah A N 2 SD 1.5 4,2 
10.0 1. 1. 1. 0.013 0.004 0.17 0.02 0.790 
O7 O06) 72 T2t2 BAO) 
1.5 le Le 1. 0.018F 0.009F 0.14 0.01 0.190 
1.5 se) 
09 906 72 1340 2.5 
1.5 1. aie 4. 0.020 0.005 0.17 0.02 0.219 
1.5 2.9 
eovOT We LoO8 4&5 
1.5 4e ie 1. 0.009 0.003 0-214 0.01 0.170 
DGT 1) 1855 Nie so 1.5 1319 
10.0 16. 1. 1. 0.014 0-006 0.16 0.02 0-180 
29 O7 172 F235 3.5 
LoD 4. 1. 1. 0.010 0.005 0.10 0.01 0.170 
DER a e8ie5 4 SD 1.5 264 
10.0 44. 1. 1. 0.9016 0,008 0.33 0.01 0.190 
BO Oiami2 wW2Oy rane) 
lies 4e le le 0.0i6 0.014 0.909 90.02 0.200 
DO 8s N 2 By?) 1.5 309 
10.0 4. 1. 1. 0.014 0.010 OokZ 0.01 0.260 
EMO OMIA2N Lik ont 065 
1.5 910. 2 66 0.052 0,020 O.15 0.07 0.290 
DGr 10 8S N 2 SO ieie igs) 
10.0 9.003 0.18 6.01 
ts 09 72 1350 ve 
1.5 64. 1. a 0.015 0.90° 0.29 0.03 C2220 
DE 1” 865 NZ SO 1.5 AS) 
10.0 74. 1. 1. 0.012 0.008 0.22 0.01 L 0.230 
enn 09 Te VAs Ze5 
Lise 86. a 1. 0.014 0.006 9.10 0.01 L 0.360 
DOM a Siem N 2 Sod Te ele t/ 
10.0 24. 1. 26 0.012 0.004 0.12 0.0) L 0.290 
STN NQ 236 LAT 43 47 48 EONG ES NOS eis 
C6506) 72) 13577 330 
1.5 1. 1. 1. 0.014 0.003 0.15 0.02 0.210 
EG SY — 805 Nae sD ate Bie 
10.0 le 1. 1. 0.020F 0.,004F 0.11 0.01 0.260 
07 06 72 1158 3.0 
iba) 20 1. i. 0.0223 9.909 9.13 9.01 0.230 
Cf 1 865 Ah Sa) 25 206 
10.0 1. 1. 1. 0.011 0.003 0.13 9.01 0.210 
09 06 72 1350 2.0 
1.5 ie ave ie 0.023 0-009 0.17 0.92 0.150 
DET 185. NI AP) Lele) 209 
Ine 4. Le 1. 0.018 0.007 0.19 0.16 0.240 
Z8 O07 72 1411 4.5 
1,5 i. 1. le 0.014 9.908 0213 0.01 0.190 
DEST 85 N 2 SD 1.5 144 
10.0 1. WE 1. 9.9013 0.005 0.16 0.02 0.200 
ZOOM) ate hiee.o 2.0 
1,5 246 1. 1. 0-01 8F 0.10 0.0} 0.250 
DG 8ie5. N 2 So 1.5 2el 
10.0 4. 1. 1. 0.016 0.9006 0:12 0.01 0.190 
20 07 72 1217 225 
1.5 1. l. 1. 0.006 0.903 0.08 0.01 9-210 
[Bx OC NESE N 2 so 1.5 3.0 
19.0 16. le 66 0.018 0.912 O11 0.02 0.230 
16 09 72 1144 1.2 
1.5 350. 1. 1. 0.021 0-005 0.14 0.01 0.299 
DO 6sia5 Nigez So ae) 2-5 
10.0 0.010 0.003 0.19 0.01 0.290 
18 09 72 1346 2.0 
1.5 116. 1. 1. 0.011 9.906 0.20 0.01 0.190 
DG. el 8:65 N 2 18) 1.5 te8 
10.0 114. 1. l. 0.012 0.909 9.24 9.01 0.230 
ZISOSMT2 Lee 265 
eS) 68.6 Wa 4e 0.025 0.005 0.09 O.02 L 0.290 
DG T 8.5 Nie So WSs) BIA) 


10.0 48. 1. i. 0.015 0.005 020° 0-01 L 0.300 


=ao= 


LAKE CNTARIC 


STN NO 237 LAT 42 48 25 LONG 79 04 12 
WATER OISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP OTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSCN IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRGN 
Oy MC YR LMT OEPTH SEG C€ MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
O& 06 72 1447 
1.5 12.5 15.00 140 1.8 9.00 88 337 30. 2 
1.5 
07 06 72 1020 
1.5 9.5 15.00 144 220 9.00 110 240 30. 0 
1.5 
OS 06 72 1445 
1.5 8.5 14.40 122 2.0 8.00 100 338 29. 2 
1.5 
28 07 72 1446 : 
) 9.5 12.40 198 2.0 i090 35% 296 4 
1.5 
2S 07 72 1109 
1.5 10.5 12.30 HANG) 1.8 98 354 294 4 
1.5 
. 
SOPOT eT ee25S 
1.5 11.2 12.40 112 Zine 109 349 256 2 
1.5 
16 09 72.1222 
1.5 14.0 10.30 99 4.5 7.70 Lae 349 30. 2 
1.5 
LVELGS F200 3Ts 
1.5 8.5 10.40 8g 2-5 7.50 AD 351 29. 2 
1.5 
2), 09) 7:2) 424 
1.5 14.0 11.40 110 242 vers 114 343 29. 0 
Meyks3 
£T™N NO 2228 = LAT 43 48 36 LONG 79 02 54 
06 0€ 72 1513 
ABS 11.5 15.60 142 1.8 9.05 110 337 20. 2 
1.5 
07 06 72 9°47 
1.5 8.7 15.00 129 Zee 8.30 104 340 39, 0 
1.5 
09 0&6 72 3832 
1.5 9.9 14.40 124 1.8 7.90 104 336 30. 2 
1.5 
28-07 72 US07 
1.5 10.5 12.20 109 1.6 956 348 29. 4 
AG 
29 07 72 1044 
1.5 10.8 12.40 VEE 1.8 97 353 29. 0 
30°07 “72 2315 
T.5 11.6 12.30 113 1.0 104 S5r 28, 4 
1.5 
16 09 72 1245 
1.5 15.0 19.60 104 $.0 7265 112 349 296 2 
1.5 
18 09 72 i250 
a5 11.0 11.00 99 304 7.60 114 350 30. 3 
1.5 
21 09 72 1248 
1.5 13.5 12.90 125 2.7 7.79 114 244 29. 0 
1.5 
STN NCQ 242 LAT 43 47 42 (ONG 78 56 04 
09 906 72 16256 
1.5 10.90 15.00 132 2.0 8.20 106 236 30. 4 
DC” 1 8.5 N 3 so 1.5 
210.9 8.2 14.40 122 18 7.90 100 336 29.5 
47.0 bei 14,00 a2 2.0 7.90 200 337 30. 
10 06 72 1005 
ie 8.2 15.00 L27 2.6 8.00 104 236 30. 2 
OC ol “55 No 33: AD) 1.5 
10.9 7.0 14.80 422 1.8 8.10 100 336 20. 
2729 bel 14.80 119 i.6 8.10 106 236 30. 
13 96 72 09584 
1.5 TeS 13.00 103 2.5 8.0 210 350 29. 2 
0G Tt 855 Nas B)2) 1.5 
10.0 7.5 15.200 {2s 202 8.50 RR 350 296 
35.0 625 14.40 117 220 8 130 250 29. 
28 97 72 1549 
1.5 13.8 12.90 125 1.8 i108 344 29. 2 
OLE AL SSS N 3 So Was 
10.0 9.5 12.20 196 2-0 102 347 296 
$3.5 6.7 12.60 103 i8 100 352 29. 
29 07 72 1011 
1.5 11.9 12.90 119 1.é 102 350 29. ie) 
DG W (Ss5 N 3 so 1.5 
10.0 9.5 10.69 92 1.8 100 350 29. 
53.5 UE} 12340 103 1.8 96 354 29.6 
30 O07 72 1345 P 
1.5 12.5 12.40 1ié 4.8 100 347 29. 2 
DG {> 6.5 N23 $0 1.5 
190.0 9.9 12.40 197 2-0 96 347 28. 
48.5 6.5 12.60 102 1.8 °8 352 296 
16 09 72 1315 
1.5 15.5 10.20 1901 a.0 7.80 108 337 30. (0) 
DC I 8.5 N 2 so 2. 
10.0 12.0 00 83 36 7265 110 346 29. 
37.2 7.0 11.20 92 2.0 7.65 110 347 290 
16 09.72 1225 
1.5 12.5 12.00 112 2.9 7280 108 346 29. 5 
OC) i) 85 N 2 $9) Tes 
10.0 9.0 11.990 95 e5 7.70 106 250 20. 
40.9 6.0 12.50 109 2.9 relia mile. 346 25. 
21 09 72 1323 
Moe) 14.5 11.20 10° 202 7.90 112 339 2°. 0 
oc I 8.5 Nove so Ves 
10.9 13.9 10.80 102 267 7.85 110 342 28. 
35.4 12.0 11.30 104 2.9 7.85 118 343 28. 


=§3- 


LAKE ONTARIO 


STN NO 237 
TOTAL FECAL MeFe 
SAMP OTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTERe 
CY MO YR LMT DEPTH MF/100ML MF/100ML MF/100ML 
06 06 72 1447 
1.5 alley ike 1. 
1.5 
07 06 72 1030 
1.5 fale ie Te. 
1.5 
0° 06 72 1445 
1.5 le the i. 
1.5 
28 O07 72 1446 
1.5 ie ihe the 
te 
2° 07 72 1109 
1.5 20. Ve 1. 
1.5 
30 07 72 1254 
1.5 4. te 1. 
1.5 
16 09 72 1222 
1.5 128. Ve 66 
1.5 
18 09 72 1311 
1.5 56. 1. 26 
1.5 
Z1 09 72 1216 
1.5 14. 1. NG 
1.5 
STN NO 238 
06 06 72 1513 
1.5 ‘Tee Le 1. 
1.5 
07 06 72 0947 
1.5 i's 1. Ie 
1.5 
CS 06 72 1533 
15 4. 1. 1. 
1.5 
28 07 72 1507 
1.5 1. le shes 
1.5 
29 07 72 1044 
1.5 32. 1. 1. 
30 07 72 1315 
1.5 8. le le 
1.5 
16 0° 72 1245 
1.5 6806. 66 oe 
1.5 
18 0¢ 72 1250 
1.5 686 Te 26 
1.5 
21 09 72 1245 
1.5 38. le 1. 
1.5 
STN NO 242 
0S 06 72 1625 
1.5 le 1. 1. 
we at BEG Te SD 1.5 
10.0 
47.0 1. i. 1. 
10 06 72 1005 
1.5 1. 1. 1. 
DGgeleeGe5. NS SD 165 
10.0 
27.0 ile; The le 
13 06 72 0954 
eS 
OCweIuasiss ) ON) 3 Sp) Ab 
10.0 
35.0 
28 07 72 1540 
1.5 46 1. le 
fe AY Geer th = SO «(165 
10.0 
53.5 es 1. le 
29 07 72 1011 
165 le le lie 
fC ft 8.5 N 3 SD 125 
10.0 
53.5 4. Shes 46 
30 07 72 1345 
1.5 16. We hey 
Ded S65 INI 3 sD 165 
10.0 
48.5 ite Te 1. 
16 09 72 1315 
1.5 
DGeeko ae5 Nee SD 1.5 
10.0 
37022 
18 09 72 1220 
1.5 30. le 1. 
OCT 8.5, ND 2 $0 1.5 
10.0 
40.9 4. 1. 26 
21 09 72 1323 
1.5 1. 1. le 


CCMMGEC 58 ND 2 ESDewE lies 
) 
3564 40. 1. 1. 


TOTAL 
p 


MG/L 
0.016 
0.023 
0.023 
0.010 
0.012 
0.010 
0.015 
0.014 


0.014 


0.009 
0.012 
0.015 
0.008 


0.012 
0.008 


0.019 
0.011 


0.025 


LAT 43 48 25 


DISS 
Pp 
MG/L 


0.006 


0.004 


0.015 


0.005 


0.003 


0.005 


0.007 


0.010 


0.004 


0.003 


9.003 


0.005 


0.003 


0.004 


0.006 


0.005 


0.005 


0.008 


LAT 43 47 42 


0.006 
0.006 
0.008 
0.006 
0.006 
0.005 
0.005 
0.005 
0.904 
0.005 
0.003 
0.010 
0.004 
0.004 
0.013 
0.003 
0.004 
0.006 
0.004 
0.002 
0.010 
0.002 
0.003 
0.007 
0.004 


0.005 
0.004 


LONG 7° 04 12 


NITRATE AMMONIA TOTAL 
NO3-N NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L MG/L 
0.12 0.01 0.290 
0.15 0.01 0.280 
0.18 0.02 0.160 
0.14 0.02 0.150 
0.10 0.01 0.260 
0.08 0.01 0.240 
0.123 0.023 L 0.260 
0.22 0.02 0.210 
0.10 0.01 L 0.270 
LONG 7° 02 54 
0.12 0.01 0.299 
0.15 0.02% 0.220 
0016 0.02 0.140 
0.11 0.02 0.160 
0.10 0.01 0.210 
0.09 0.01 0.210 
0212 0.01 0.270 
0.28 0.01 0.250 
0.10 Ors (h 0.320 
LONG 78 56 90 
0.14 0.02 0.080 
0.i8 
0019 0.01 0.120 
0.17 0.04 F 0.140 
0.16 0.02 0.150 
0.17 0.02 0.300 
0.13 0.91 0.200 
0.15 0.01 0.240 
0.13 0.01 0.200 
0.01 0.02 0.170 
0.08 0.02 0.160 
0.21 0.03 02150 
0.02 0.01 0.270 
0.04 0.01 0.240 
0016 0.02 0.180 
0.03 0.01 0.240 
0.05 0.01 0.240 
0.13 0.03 0.190 
0.04 0.01 L 0.260 
0.13 0.01 0.230 
0.26 0.01 -330 
0.12 0.01 L 0.190 
0.19 0.01 L 0.220 
0.25 0.01 L 0.200 
0.07 0-01 L 0.250 
0.11 0.01 L 0.260 
0.14 Oe OLee 0.210 


CHLORO 
A 


31 


~~ 
. 
~ 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


3.0 


w 


w 


ies) 
° 
oO 


ow 
. 
Oo 


iw 
w 


w 
. 
°o 


STN NO 244 


SAMP DTE HCUR 


CY "CQ YR LMT 


09 36 72 1655 


TONOG: 72009372 


ES KS Tek soko }e}n) 


COMO Meena SO 


29 97 72 0948 


39°07 72 Tale 


el WS 72 V365 


09 0€ 72 1755 


is} 
oO 
i) 
@o 
> 

\ 

ze 


22 07 72 0¢95 


oO 
oO 
14 


VERO Sar Aas 


OC I 8.5 N 


21 Of 72 1449 


STN NO 254 


C9 396 72 1742 


De 1 8.5 N 


10 06 72 1120 


oC es 


LSL0E LT 22105 


DG 655 N 


~ 


nN 


No 


12 


N 


nN 


LAKE ONTARIC 


SAMP 
SERTH 


in 
la) 


Soe 


$) 1.5 


so 


af 
om 


Ne) 05 
0 


S30) 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


CISS. 
02 
MG/L 


14.00 


14.90 


14.8C 


12.40 


12.40 


12.00 


10.50 


9.50 


11.4C 


14.80 


14.80 


15.00 


14.80 


14.20 


14.49 


TURB. 
JACKSON 
Sat UNITS 
121 1.8 
11é 1.8 
125 205 
119 ae 
103 eee 
thi 1.8 
104 5.5 
3é 4.3 
110 Ait 
125 2.0 
cee) wd ey 
127 1.8 
120 377. 
120 22 
114 Ase 
112 2,0 
102 Bae 
109° 1.8 
199 2u0 
ic 468 
UVE 229 
4196 4.5 
2 
QR 304 
o9 Seis 
110 2.0 
104 258 
Ze. 1.8 
125 1.8 
127 250 
119 AAs) 
alte? Aon 
» trex, Zea 


-84- 


PER CENT 
OXYGE 


LAT 43 50 42 


PH 
SITU 


LAT 435 51 


TOT ALK 
cAcga 
MG/L 


18 


LONG 76 58 36 


COND. 


25 CHLORIDE 


UMHQS 


340 


337 


349 


352 


354 


LONG 78 48 06 


240 


LONG 78 48 24 


MG/L 


30. 


2¢. 


296 


296 


29-6 


TOTAL 
JPON 
MG/L 


PHENGLS 


PPB 


Ww 


nN 


STN NO 


SAMP DTE 


CY MO YR 


0° 06 72 


10 06 72 


L5406 72 


SerOnee 


29 07 T2 


SO One te: 


16° 09° 72 


18 909 72 


CLeOs re 


STN NO 


09 06 72 1755 


HOUR 


LMT 


1655 


0932 


0931 


1605 


0948 


Bau2 


1340 


1158 


4.345 


244 


253 


DEI 8.5 
ROROCR 2. tl 20 
CCRT Sie 


31 07 72 0905 


DG f 8&5 


16 09 72 


1435 


DGS Sie Siem 


18 0° 72 


1105 


06 I 8.5 


és 09 72 


OS 06 72 


1440 


NO 254 


1742 


Cty th sie5 


10 06 72 


1110 


DG Tt (aS 


i3 06 72 


1105 


D€ f 8.5 


N 


N 


N 


N 


N 


™m 


nm 


nN 


ibs) 


LAKE CNTARIO 


SD 


SD 


sO 


SO 


SD 


sod 


so 


so 


Nye) 


SD 


TOTAL 
COLIFORM 
MF /3,00ML 


4 


286 


10. 


1. 


16. 


134. 


FECAL 
COLIFCRM 
ME/LOOML 


1. 
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MaFe 
ENTER. 
MF/LOOML 


0.012 


0.012 


0.020 


0.016 


0.016 


0.030 


0.094F 


0.018F 


0.019 


0.026 


0.910 


0.014 


0.028 


0.008 


0.012 


0.018 


0.014 


0.048 


0.015 


02014 


0.012 
9.042 


0.020 


0.009 


0.920F 


0.O015F 


0.025 


0.018 


LAT 43 


DISS 
p 
MG/L 


0.010 


0.008 


0.009F 


0.008 


92904 


0.010 


0.003 


0.008 


0.005 


50 42 


NITRATE 
NQ3=-N 
MG/L 


0.18 


LAT 43 51 42 


9.012 


LAT 42 51 18 


0.007 


0.004 


0.010F 


0.009 


0.012F 


0.007 


LONG 78 55 36 


AMMONTA TOTAL 
NH3=N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.02 0.240 
0.06 0.040 
0.01 0.200 
0.02 0.169 
0.01 0.210 
0.01 0.239 
0.02 0.260 
0.01 L 0.200 
0-01 L 00280 
LGNG 78 48 06 
0.03 0.300 
0.14 0.360 
0.04 0.070 
0.05 0.570 
0.01 0.220 
0.01 0.230 
0.01 0.190 
9.01 0-250 
0.03 0.210 
0001 0.299 
0.0% 02199 
0-02 9.120 
0.01 0.320 
0.01 9.760 
0.03 0.280 
0.02 L 0.220 
O.-G1 L 0.230 
0.01 L 0.370 
LONG 7& 4& 26 

0.03 0.160 
0.02 0.140 
0.03 0.080 
0.07 0.080 
0.01 0.230 
0.01 0.210 


CHLORO 


A 


SCHT DSk 
DEPTH 
METRES 


1.9 


w 
° 
an 


N 
° 


STN NO 


nN 


5 


wn 


SAMP DTE HCU® 
DY MO YR LMT 


29 07 


09 


10 


13 


29 


30 


16 


18 


9¢ 


C9 


72 0903 


8.5 N 


72 1450 


8.5 N 


72 0855 


6.5 N 


72 1423 


8.5 N 


TiZee do 


8.5 N 


2 72 1420 


72 0910 


8.5 N 


72 1444 


8.5 N 


72 0847 


9 72 14h5 


8.5 N 


Meek Led 


8.5 N 


TiC Hovis 


8.5 N 


STN NO 257 


06 


0€é 


07 


07 


07 


09 


09 


09 


We elie, 


72 1050 


72 0922 


72 1438 


72 0842 


72 1407 


ire oh Wea! 


ema Lic) 


nN 


xe) 


Nm 


LAKE CNTARIC 


SO 1.5 


so 1.5 


Ao) 1.5 


sp 


$o 


SD 


SO 


so 


so 1.5 


se 


SO 


so 1.5 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


12.0 


14.0 


12.0 


14.0 


DISS. 
G2 
MG/L 


11240 


12.40 
12.00 


12.00 


12.20 


12.60 


11.00 


9.00 
11.00 


11.30 


10.60 


10.40 


14.00 
14.80 


14.40 


12.40 
12.60 
10.40 
11.00 


11.00 


-86- 


PER CENT TURB.s 

OXYGEN JACKSON 

SAT UNITS 
99 1.8 
105 1.6 
108 2.0 
103 1.8 
1r4 1.8 
109 1.8 
121 6.5 
81 3.0 
103 369 
94 1.8 
104 2e7 
109 267 
1238 220 
124 220 
118 1.8 
114 i.8 
Upeied 2.5 
114 Ze2 
105 1.8 
97 1.8 
106 1.8 
106 1.8 
il6é 2-0 
pane} 2.0 
vie Bre) 
87 3.0 
102 364 
94 1.4 
104 Ze2 
105 ce7 
129 1.8 
rar 1.8 
123 202 
104 1.8 
112 i.8 
116 202 
1090 5.5 
102 am) 
106 1.8 


LAT 43 51 00 


LONG 78 48 58 


PH TOT ALK COND. 

SITU CACO3 25C CHLORIDE 
MG/L UMHOS MG/L 

102 350 296 

100 354 296 

100 350 28. 

96 350 286 

108 353 296 

110 354 296 

7290 108 337 30. 

7265 108 346 296 

7.260 104 350 296 

7.60 110 353 CX 

7.85 111 338 296 

7.95 T10 341 29. 


LAT 43 51 00 


LAT 43 


100 


51 12 


108 


98 


120 


118 


114 


LONG 78 49 30 


LONG 78 50 12 


336 


349 


352 


349 


338 


349 


339 


30. 


30. 


30. 


31. 


296 


29 


296 


296 
286 
256 
296 
266 


296 


296 


296 


296 


30. 


296 


296 


296 


29. 


296 


30. 


296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 
PPB 


Ww 


nm 
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LAKE ONTARIO 


STN NO 255 LAT 43 51 00 LONG 78 48 58 
TOTAL FECAL MoFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL  CHLORO SCHI DSK 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO2=N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH ME/1OOML MF/1OOML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
29 07 72 0903 3.2 
1.5 16. Le te 0.010 0.003 0.13 0.01 0.250 
we % Ooh NM 2 Gye sigc 301 
10.0 10. ie Le 0.012 0.004 0.12 0.01 0.250 
30 07 72 1450 3.2 
1.5 4s 1. Me 0.005F  0.003F 0410 0.01 0.190 
DC il i805 N 2 SD 165 226 
10.0 Ve ie is 0.004 0.003 0.99 0.01 0.210 
31 07 72 0855 2.2 
1.5 0.012 0.003 0.10 0.03 0.170 
we Y Goh TZ SD 1.5 1.9 
10.0 0.016 0.004 0.15 0.01 0.190 
16 09 72 1423 1.8 
1.5 154. 1. jig 0.019 0.006 0.06 0.07 0.270 
Be £ Goa MW z tog 266 
10.0 0.012 0.004 0.20 0-01 0.240 
18 0S 72 1115 ae 
1.5 70. he Re 0.005 O05 0-02 L 0.210 
Re TY BS MW B So fle 1.9 
10.0 ie ie ie 0.015 0.003 0.24 0.01 L 0.230 
21 09 72 1430 AGG 
te 8. ie i. 0.009 0.003 0.07 0.01 L 06710 
oe 1 Goa 2 SD 1.5 3.3 
10.0 16. ste 2s 0.016 0.006 0.0° 0-01 L 0.300 
STN NO 256 LAT 43 51 00 LONG 78 49 30 
09 06 72 1732 320 
1.5 Re Me Le 0.022 0.004 0.15 
ie Wi ao mM z SD 1.5 3.6 
10.0 1. ah Le 0.014 0.005 0.16 0.02 0.150 
10 06 72 1100 3.0 
1.5 te Le Re 0.020 OoORO pil 0614 0.060 
ae i Boh fl 2 SOMElc5 3.5 
10.0 fe MG 6 0.017 0.006 pity 0.02 02120 
13 06 72 1051 2,5 
1.5 0.020 9.008 0.14 0.01 0.250 
ne 2 Got MN 2 SD 1.5 5.2 
10.0 0.024 0.009 0.16 0.01 0.240 
29 07 72 0910 2.0 
1.5 18. he ihe 0.008 0.004 0.12 0.02 0.190 
DC I 85 N 2 SD 165 a2 
10.0 16. the she 0.024 0-015 0.13 0.01 0.270 
20 07 72 1444 3.4 
1.5 4e ire ale 0.005F . 0.002 0.07 0.01 0.230 
DC 1 85 N 2 SDE a> 2.9 
10.0 12% Bho fle 
31 07 72 0847 3.0 
1.5 0.016 0.003 0.13 0.01 0.190 
10.0 0.020 0.005 0.15 0.02 0.200 
16 09 72 1415 1.5 
1.5 2596 Qe ie 0.018 0.003. 0.08 0.01 0.300 
Oe 2 Gos IN 2 SD 165 Dee 
10.0 0.009 0.006 0.18 0.97 0.200 
18 09 72 1121 Ned 
1.5 36. Re is 0.010 0.005 0.16 0.01 L 0.199 
oe TF Ea i 2 SDN Les doi 
10.0 10. ie Ve 0.013 0.009 0.24 0.01 L 0.200 
21 09 72 1421 2.5 
1.5 28. Se De 0.013 0.004 0.08 0.01 L 0.250 
Te R Ge Me SD + 1.5 2.8 
10.0 a5 ae thes 0.0123 0.005 0.09 0.01 L 0.280 
STN NO 257 LAT 42 51 12 LONG 78 £0 12 
09 06 72 1722 3.0 
1.5 1. 1. ie 0.012 0.004 0.16 0.01 0.130 
1.5 4.7 
10 06 72 1050 3.0 
1.5 aks allo Ae 0.016 0.003 0.17 0-02 0.180 
1.5 3.3 
13 06 72 1039 3.0 
1.5 0.017 0.004 0613 0.01 0.260 
1.5 605 
29 07 72 0922 320 
1.5 8. a 1. 0.009F 0.002 0.12 0.01 0.210 
1.5 seu 
30 07 72 1438 4.0 
1.5 i's Mes ile 0-010 
1.5 2.5 
31 07 72 0842 2.0 
1.5 0-030 0.014 0.16 0.07 0.290 
1.5 Rem 
16 0S 72 1407 1.0 
1.5 172. Ne Me 0.016 0.003 0.09 0.01 0.330 
1.5 3.7 
18 09 72 1127 1.2 
1.5 TI2s We ie 0.009 0.005 0.18 0.01 L 0.190 
1.5 2.2 
21 09 72 1415 2.5 
1.5 4. le thc 0.014 0.004 0.08 0.01 L 0.280 
1.5 3.0 


STN NO 260 


SAMP DYE HOUF 
DY MO YR LMT 


10 06 72 1203 


31 07 72 094€ 


DC 1. 85 


22.09 72 9930 


OC I +825 


STN NO 267 


1006 72 3250 


31 O07 72 1032 


DC. ft 655 


22) 09) 72> FOYVSs 


STN NO 273 


Bye) (ake TPek AUcheyXs) 


Oc I 8.5 


31 07 72 1247 


ee 09: 72.0300 


OC OF 385 


STN NC 279 


N 


N 


N 


LAKE ONTARIO 


2 SD 
2 So 
2 So 
2 $0 
3 st) 
2 30) 
2 SYD) 
2 so 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


CISS. 


14.89 


14.40 
14.00 


13.00 


13.00 


10.00 
10.20 


25.420 


15.00 
13.00 


13.50 
12.00 
11.70 


9-40 


14.40 


14.40 


3.90 


ee 


10.00 
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PER CENT TURB. 

OXYGEN JACKSON 

SAT UNITS 
121 1.8 
117 1.8 
23% 1.8 
a pls) 1.8 
108 4.5 
102 Sint) 
ken 220 
118 2.0 
114 1.8 
119 Beto) 
114 1.8 
104 3.9 
¥03 CoS) 
126 202 
L22 2.5 
103 2.9 
138 2.0 
Me 2.0 
107 224 
94 3.0 
104 a5 
104 ioe 
129 2.9 
i138 262 
124 1.8 
106 4.5 


LAT 43 52 42 


PH 
SIYU 


7.60 


7.65 


TOT ALK 
CACN3 


MG/L 


WAT ©43075)2) 57, 


LAT 43 51 26 


LAT 43 56 03 


COND. 
fale 
UMHOS 


349 


LEONG 78 40 18 


CHLORIDE 
MG/L 


29. 


LONG 78 30 34 


LONG 78 12 24 


LONG 78 18 32 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


PHENOLS 


pop 


ny 


nN 
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LAKE CNYARTO 


STN NO 260 LAT 43 52 42 LONG 78 40 18 
J TOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE  AMMONTA TOTAL CHLORO SCH DSK 
SAMP DYE HOUR SAMP COLIFORM CCLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH ME/LOOML = MF/1O0ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
10 06 72 1203 4.0 
1.5 ate 13 they 0.017 0.005 0.15 0.02 0.110 
DOmeYerece5a Ny eZ So hos 4.1 
9.5 ie the ite 0.014 0.005 0.15 0.06 0.080 
21 07 72 0946 202 
105 0.010 0.003 0.02 0.901 06190 
bis os AG IN 2 SD 125 1.6 
10.0 0.014 0.005 0.11 0.01 0.210 
22 09 72 0930 2.0 
1.5 78. ile ihe; 0.014 0.005 0.0¢ 0.02 0.230 
De © Bose IN 2 SD 1.5 Aes 
10.0 52. Iie I 0.016 0.004 0.06 0.01 L 0.240 
STN NU 267 LAT 43 52 57 LANG 78 30 36 
10 06 72 1250 4.0 
15 Re Shes NG 0.020F O.011F 0.15 
1.5 4.4% 
10.0 0.014 0.004 0.14 6.02 0.130 
16-0 ie ale Ne 0.014 0.004 0.14 0.02 0.160 
21 07 72 1032 2.0 
Thais 0.012 0.004 0.08 0.91 00230 
DCMtnnES «Sun NiEn 2 SD 1.5 Dow 
10.0 0.014 0.005 O.il 0.92 0.320 
22 09 72 1013 2.0 
oS ts ne Te 0.013 0.904 9.94 0.0 0-219 
10.0 Be te he 0.012 0.004 0.04 0.01 0.230 
SIN NO 273 LAT 42 5i 36 LONG 76 12 24 
13 06 72 1356 402 
1.5 0.020 0.008 0.14 9.01 0.240 
Dem S s5 em NES SDlie5 4.3 
10.0 0.020 0.005 0.14 0.01 0.220 
29.0 0.022 0.007 0.15 0.01 0.180 
31 07 72 1247 3.0 
1.5 0.010 0.003 0.02 0.01 0.210 
Oe 3 ee SMe Zak 
10.0 0.012 0.904 0.07 0.01 0.240 
53.5 0.020 0.008 0.16 0.93 0.210 
22 09 72 1300 ! 2.0 
as Bl Ie Te 0.010 9.003 0.07 0.01 0.190 
TE GGA Mw sp) 555 4.9 
10.0 0.016 0.011 0.25 0.02 0.170 
40.9 ite ahs 1. 0.012 0.003 0.0? 0.01 0.210 
STN NO 279 LAT 43 56 03 LONG 78 18 32 
: 345 
10 06 72 1355 
. 1.5 4. ie ales 0.0166 0.0U3F 0.14 F 0.04 F 0-430 
a Gs ty SOME a> 4.3 
9.5 as Io Le 0.015 0.004 0.15 
ree 
STeOnt 30 30h 
Pee} 1.5 0.012 0.002 0.13 0.02 0.180 
1.5 1.3 
22 09 72 1113 z.9 


1.5 366 26 i. 0.016 0.008 0.04 0.02 0.220 


STN NO 282 


SAMP DTE HOUR 


OY 


10 


=p 


oc 


22 


10 


10 


31 


22 


13 


oc 


31 


oc 
22 


oc 


MO YR LMT 


0&6 72 1407 


Oo? 72 1139 


1865 


IS ee les 


STN NO 284 


96 72 1437 


i Sac 


97 72 1200 


IGS sie5 


09 72 1216 


N 


N 


N 


3G tha N 


STN NO 285 


06 72 1450 


lone eid heh ty 


09 72 1230 


STN NO 287 


O6R 7251533 


18.5 
OTT2eL352 


1 8:55 


O¢ 72 1350 


1 855 


N 


N 


nm 


p> 


n 


2 


2 


LAKE ONTARIO 


SD 


so 1.5 


so 


$o 1.5 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


16.0 


OSS. 
02 
MG/L 


15.00 
14.80 
14.80 


13.00 


13.00 


10.40 


10.00 
10.90 


14.40 


14.60 


11.80 


14.00 


10.50 


10.20 


14.00 


11.60 


10.40 


14.80 


14.20 


12.20 


11.60 


10.69 


10.30 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


127 


2705 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


1.8 


LAT 43 55 36 


PH 
SITU 


8.00 
8.00 


TOT ALK 
CACC? 
MG/t 


109 


100 
100 


110 


oe 
ey A 
°o te} 


ie 
NOt | 
oo 


LAT 43 56 24 


100 


102 


108 


114 


108 


107 


LAT 43 56 22 


LAT 43 56 54 


LONG 78 17 30 


COND. 


25C CHLORIOF 


UMHOS 


337 


337 


337 


348 


354 


340 


LONG 78 16 18 


LONG 78 13 54 


LONG 78 08 48 


344 


346 


345 


345 


340 


341 


MG/L 
30. 
296 
30. 


28. 


256 


30. 


30. 
326 


296 


296 


296 


296 


30. 


30. 


TOTAL 
TRON 
MG/t 


PHENOLS 
PFB 


Nn 


nn 


n 


STN NO 281 


SAMP OTE HOUR 
OY MO YR LMT 


10 06 72 1407 


oc 1 


STN NO 284 


10 06 72 1437 


oc I 8-5 N 


31 07 72 1200 


DCS 1) 825 N 


Z2 09 72 1216 


8.5 N 


STN NO 285 


10 06 72 1450 


Bis O07 12 Leis 


22 09 72 1230 


STN NO 287 


LanOGeenLooS 


oc 1! 
ENT dehyde cere akesey 


DG sia> N 


22 s09nt2) 1250 


2 


2 


LAKE CNTARIG 


so 1.5 


SD 1.5 


TOTAL FECAL 
COLIFORM COLIFORM 


MF/1OOML MF/100ML 
1. 1. 
1. 1. 
14. 1. 
40. 1. 

1. 1. 

ie 1. 
246 le 
526 le 
10. 1. 
32. 1. 
206 1. 

8. 1. 


=9]— 


MeFe 
ENTER. 
MF/1OOML 


1. 


1. 


1. 


1. 


1. 


TOTAL 

p 

MG/L 

0.023F 
0.016 
0.009 


0.008 


0.014F 


0.015 


0.014 
0.012 


0.016 


0.017F 


0.008 


0.014 
9-012 


0.0123 


0.018 
0.008 


0.020 


0.011 


0.022 


0.014 


0.016 


0.014 


0.013 


LAT 43 55 36 


LONG 78 17 30 


OISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO 
Pp NO3-N NH3-N ORGNC N A 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
0.014 0.15 0.02 0.180 
4.1 
0.005 0.14 0.15 0.150 
0.006 0.14 0.07 0.020 
0.003 0.06 0.01 0.170 
2.6 
0.004F 0.12 F 0.05 F 0.190 
0.005 0.03 0.01 0.240 
564 
0.005 0.93 0.01 0.230 
0.003 0.93 0.01 0.200 
LAT 43 56 24 LONG 78 16 18 
0.907 0.15 0.03 0.190 
Bot 
0.004F 0.14 F 0.02 F 0.230 
0.003 0.05 0.01 0.170 
1.8 
0.005 0.12 0.01 0.190 
0.003 0.04 0.01 0.220 
5.2 
9.004 0.03 0.01 02240 
LAT 43 56 22 LONG 7€ 13 £4 
0.007 0.14 0.02 0.200 
4.6 
0.002 0.07 0.02 0.160 
2.3 
0.007 0.03 0-01 0.250 
5.3 
LAT 43 56 54 LONG 78 08 48 
0.003F 0.11 0.01 0.210 
5.5 
0.004 0.14 0.01 0.250 
0.004 0.03 0.02 0.200 
2.2 
0.003 0.05 0.02 0.220 
0.004 0.02 0.01 L 0.210 
4.4 
0.004 0.03 0.01 0.180 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


2.0 


2.0 


Ww 


SAMP DTE HOUR 


OY 
13 


OC 


31 


OC 


i 


14 


cc 


Cl 


oO 
Oo 


cc 


4 OULY RE Mc 


26 72 1350 


Mb Ls 


Né 72 1590 


’ ¢ 
M Ra, ! 
CaN No zZ9¢ 


ve) 


i) 


Ww 


SO 


wy 


vy 


LAKE CNTARIC 


1 | 
1 


s 
o- 


Le ) 


Lo) 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


DISS. 
02 
MG/L 


5.00 


14.40 


14.40 


14.30 
14.40 
14.10 
17.40 
14.20 
12.00 


10.99 


10.90 


9.20 
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GENS TURB. 

OXYGEN JACKSON 

Sat UNITS 
125 2.9 
124 fed 
ears 202 
mere 20 
113 8 
223 3.8 
102 3.5 
96 32.0 
95 4.5 
as 202 
iss} 2.2 
Z2o 202 
reyes 3.8 
Os saa 
i035 2.9 
moe 262 
P05 2.5 
219 cel 
124 Bath 
201 3.5 
98 265 
125 262 
Wek 2.5 
ims 2e2 
186 ron 
144 2.9 
132 209 
tol 2.5 
291 2.0 
oy 2.9 


LAT 43 56 18 


PH 
SITU 


sow 
oe 
no 


TOT ALK 
CACI3 
MG/L 


LAT 43 56 24 


LAT 43 57 96 


LAT 43 55 54 


LONG 78 09 36 
COND. 
25C CHLORIDE 
UMHOS MG/t 
AaT7 Zoe 
a47 29. 
449 29. 
346 2%. 
350 30. 
352 30. 
340 296 
340 29.6 
341 29. 
LUNG 78 10 48 
349 29, 
249 296 
346 29% 
35 29. 
Bel 29. 
240 296 
LONG 78 04 GO 
336 286 
Sit 29. 
240 29. 
242 20. 
241 20. 
342 zoe 
LONG 77 57 48 
336 290 
336 296 
336 28. 
237 29.6 
444 29. 
345 29. 
338 25. 
ei, 30. 
1 296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


N 


nm 


STN NO 289 


SAMP DTE HOUR 


OY MO YR LMT 


rh (Oey Tire ave plo) 


CG Si 8.5 Nias 


Seon te Lsog 


p¢ I 8.5 N 2 


eNOS ie Vase 


CC eS: INP 2 


STN NO 292 


12006, 72, 1500 


S™N NO 297 


14 06 72 0845 


DC Tt 845 Nee 
01 08 72 0830 
DG Tt “Si65 N 2 
22709712 10901 
De 1 68e5 N @ 


STN NO 299 


14 06 72 0927 


DE ha Bab N 


Ww 


O01 08 72 0855 


DG I 8x5. N 


Ww 


Pa oho Ny ifr Mabe io ho} 


De 285d Ne 2 


LAKE ONTARIO 


SD 


SO 


So 


$9 


SD 


sD 


so 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100M1. 


10. 


36. 


nm 
. 


340, 


120. 


— 


10. 


10. 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1 00ML. 
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MeFa 
ENTERo 
MF/100ML 


TOTAL 
p 


MG/L 
0.019 


0.024 
0.920 
0.014 
0.016 
0.016 
0.014 


9.909 
0.010 


0.010 
0.010 


EAT 243) 56 sie 


DISS 
) 
MG/L 


0,003 


0.010F 
0.004 
0.003 
0.005 
0.004 
0.005 


02004 
9,004 


NITFATE 
NO3-N 
MG/L 


LAT 43 56 24 


0.904F 


0.003 


0.902 


0.009 


0.003 


0.003 


LAT 43 


57 06 


0.02 
0.07 


LONG 78 OS 24 
AMMOINTA TOTAL 
NH3-N OPGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.250 
0.01 0.240 
0.0) 0.260 
0.01 0.150 
0.0) 0.230 
0,0} 0.190 
0.01 0.276 
0.02 0.129 
9,0) 0.150 
LGNG 7E 10 48 
0.02 C.1¢0 
0.02 9.210 
0.01 OLE 
0.92 0.290 
0.01 9.210 
0.01 0.750 
LONG 76 04 90 
0695 0,160 
0.03 0.249 
0.01 Catto 
0.01 Q.2¢0 
0.02 (oplseia) 
0.01 0.220 
LONG 77 57 46& 
0.901 0,290 
O. 2 
0,01 0,190 
0.01 022.90 
Dnide 
0.02 0.189 
0.02 0.180 
0.02 0.210 
0,02 0.170 


CHLOz9 
in 


iN) 
2 


. 
wo 


SCHI CSK 
DEPTH 
METEES 


ate Ee 
2s 


Bae 


n 
ny 
wm 
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LAKE CNTARIOQ 


STN NO 3C1 LAT 43 58 06 LGNG 77 53 18 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DES C MG/L SAT UNITS MG/L UMHGS MG/L MG/L PPB 
14 06 72 1014 
SG) 8.7 14.20 122 2.2 8.50 108 337 29. 2 
DG 6.5 Ne 2 SO 1.5 
10.0 665 13.80 112 202 8.85 122 336 298 
01 98 72 0936 
1.5 20.0 14.280 161 202 108 336 29. 4 
DC I) a55 N 2 so 1.5 
10.0 18.8 15.00 160 2.0 112 335 28. 
22 09 72 1005 
1.5 16.9 9.80 93 4.5 8.00 104 340 29. (e) 
DC I 8.5 N 2 SD 1.5 
10.0 15.0 9.20 91 2.0 8.00 110 342 30. 
STN NO 394 y LAT 43 59 36 LONG 77 46 24 
14 06 72 1057 
16 9.0 14.29 123 Ze2 8.49 114 336 29. 4 
Toe 
01 08 72 1005 
1.5 2005 17.00 187 207 112 330 28. 4 
MAE} 
23 9° 72 104¢ 
Les 16.90 250 95 Ried: 8200 116 341 z9. 0 
155, 
STN NGO 310 LAT 43 59 42 LONG 77 37 54 
14 96 72 1438 
Wee 9.5 14.20 124 205 8.00 116 336 28. 4 
eS 
01 08 72 1054 
Les 20.4 14.40 158 Do 116 330 2°. 4 
1.65 
23 99 72-1135 
eo 16.0 9.40 94 ee 8.00 11e 338 296 4 
1.5 
STN NO 212 LAT 432 55 06 LONG 77 29 O& 
14 06 72 1242 
1.5 10.0 13.40 t1e ele 8.60 118 336 2e. 4 
DE 1) 355 N 2 SD 1.5 
10.0 8.5 14.40 123 racy? 8.70 112 336 28. 
01 08 72 1142 
1.5 21.0 11.40 127 Qee 114 330 ZS 4 
DG ot, 825 N 2 $o 1.5 
10.0 19.0 12.00 128 Ze5 114 335 296 
23 09 72 1242 
1.5 17.9 9.80 191 gail, 8.00 114 337 30. 2 


ope ff 8.5 Nee So 1.5 
10.90 17.0 $.69 99 1.6 8.10 v2 335 20. 


STN NO 301 


SAMP DTE 
DY MO YR 


HOUR 
LMT 


14 06 72 1014 


CGY, 6.5 N 


01 08 72 0930 


DO Ie 1 8ic5 N 


22 09 72 1005 


Dy I 


STN NO 304 


14 06 72 1057 
02 08 72 1005 


Z23 09 72 1040 


STN NO 310 


14 06 72 1438 
O01 08 72 1054 


22.09 7251135 


STN NO 323 


14 06 72 1242 


oc I 


02 08 72 1142 


pc i 865 N 


23 09 72 1242 


2 


LAKE CN7ARIC 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1LOOML 


1. 


1. 


10. 


4. 


10. 


26 


32. 
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LAT 43 58 06 


FECAL 


LONG 77 53 18 


MeFe TOTAL OIss NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCH! DSK 
COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3=N ORGNC N A DEPTH 
ME/1OOML MF/1LOOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
“.0 
1. 1. 0.032 0.023F 0.12 0.01 0.270 
564 
ie 1. 0.015 0.007 0.13 0.01 0.200 
1.5 
O.O11F O.O11F 0.09 0.01 0.190 
342 
0.024 0.007 0.00 0.01 0.290 
Ze> 
1. Ze 0.010 0.004 0.06 0.02 0.140 
25 
1. 26 0.010 0.004 0.07 0.92 0.140 
LAT 43 59 36 LONG 77 46 24 
2.5 
i. 1. 0.01 5F 0.007F 0.11 0.01 0.310 
663 
220 
0.020 0.007 0.00 0.01 0.230 
3.9 
2-0 
ie Le 0.012 0.005 0.03 0.01 0.220 
Seid) 
LAT 43 59 42 LONG 77 37 54 
3.0 
le 1. 0.015 0.007F 0.10 0.0! 0.230 
646 
1.2 
0.018 0.005 0.00 0.01 0.210 
3.0 
2.5 
i. 1. 0.011 0.005 0.02 0.02 0.250 
4.3 
LAT 43 55 06 LONG 77 29 06 
2.5 
1. 1. 0.014F 0.008 0.13 0.01 0.280 
5.2 
0.027 0.006 0.12 0.01 0-210 
220 
0.016 0.004 0.00 0.01 0.190 
Bec 
0.024 0.005 0.00 0.01 0.270 
2.5 
1. le 0.010 0-004 0.01 0.01 L 0.240 
4.3 
1. 1. 0.014 0.003 0.01 0.01 L 0.250 


STN NO 


SAMP DTE HCUPF. 


oY 


MO 


YR LMT 


18 Of 72 1845 


oc 


20 


oc 


raul 


oc 


28 


oc 


29 


oC 


i6 


oC 


18 


uw 
oO 


18 


oc 
20 
oc 
Zu 


oc 
28 


OC 
23 


oc 
16 


oc 
18 


ole 
20 


oc 


05 


06 


06 


08 


08 


10 


STN NO 


05 


8.5 N 


TZsLecL 


8.5 N 


72 1503 


72 1445 


8.5 N 


PEL EO. 


8.5 N 


72 1520 


8.5 N 


72 0°10 


8.5 N 


8.5 N 
V2e>508 


8.0 N 
72 1445 


05 N 
72 1430 


65 N 
72 1455 


629 N 
72 1508 


6.5 N 
72 0929 


7.0 N 


322 


323 


nN 


iy 


hs 


i) 


fh 


NN 


nN 


nN 


N 


LAKE CNTARIC 


s9 


so 


so 


Jo) 


w 
QO 


SD 


SD 


sD 


ie) 


so 


So 


SD 


N18) 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


16.6 


16.3 


16.8 


1926 


CISS. 
02 
MG/L 


15.20 
14.40 
13.00 
16.200 
14.30 
14.60 
11.70 
11.10 
11.30 
12.890 
11.20 
12.00 
11.60 

8.40 
10.00 
10.40 
10.09 
10.20 
12.690 


14.20 


15.09 


11.20 


11.40 


11.60 


10.60 


1¢.4 


10.30 
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R CENT TURB. 

OXYGEN JACKSON 

SAT UNITS 
r3% 2.5 
116 2.5 
103 trs9 | 
147 202 
124 2-0 
ike) Z.7 
114 207 
103 2.9 
102 2.9 
126 260 
103 126 
$8 200 
11e 0.9 
79 -C 
8¢ 1.¢ 
Z13 Ze2 
108 2.5 
10° 2.0 
225 Zeb 
oF eee 
9S 3b} 
90 we5 
99 1.8 
91 220 
333 2-9 
140 Zee 
114 2e7 
75 265 
119 0.7 
115 2.5 
10¢ 2.5 
89 128 


LAT 44 O1 06 


PH 
SITU 


TOT ALK 
CACO2 
MG/L 


98 
98 


LAT 44 04 30 


104 


84 


124 


98 


LONG 76.53 O& 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


335 


340 


244 


228 


LONG 76 50 36 


318 


MG/L 


266 


20. 


ase 


21. 


28. 


296 


28. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.05L 
0.05L 


0.05L 


Q.95L 


PHENOLS 


PPB 


nn 


fe 


iy 


STN NO 322 


SAMP DTE HOUR 
OY MO YR LMT 


18 05 72 1845 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


oc 


29 


oc 


1é 


oc 


18 


oc 


30 


oc 


18 


ial 
20 
oc 
z7 


oc 
28 


oc 
z9 


bc 
16 


oc 
18 


oc 
30 


oc 


I 8.5 Neve 
05 72 1521 

1 8.5 N 2 
06 72 1503 

I 8.5 N 2 
06 72 1224 

I 8.5 N 2 
06 72 1445 

I 8.5 N 2 
08 72 1507 

I 8.5 Nim 
08 72 1520 

I 8.5 Nine 
10 72 0910 

I 8.5 N 2 

STN NO 323 
O5 72 1831 

Yegie5 N 2 
05 72 1508 

I 8.0 N 2 
06 72 1445 

TeeOeouee Naice 
06 72 1211 

’ 

I 665 N 2 
06 72 1430 

I 665 N 2 
08 72 1455 

I 6.0 N 2 
08 72 1508 

I 665 Nice 
10 72 0929 

I 7.0 N 2 


LAKE CNTARIO 


SD 


so 


so 


AP) 


so 


SD 


SD 


SD 


$d 


sod 


SD 


SD 


so 


A) 


SD 


so 


Ne 
> oe @ 
oow uw oow uw 


cor Kf SOF wf 
e 


eee 


wre 


TOTAL 
COLIFORM COLIFORM 
ME/1LOOML MF/1OOML 


1. 


1. 
1. 


1. 


Se 


48. 


2926 


48. 


FECAL 


SG 


1. 
1. 


1. 


28. 
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MeFe 
ENTER. 
MF/1OOML 


1. 


1. 


1. 


1. 
1. 


1. 
1. 


1. 


1. 


1. 


1. 


1. 


TOTAL 
P 
MG/L 


0.036 


0.030 
0.015 


0.033 
0.015 
0.011 
0.009 
0.005 
0.016F 
0.016 
0.010 
0.015 
0.018 
0.024 
0.014 
0.043 
0.023 
0.016 


0.024 


0.018 
0.020 


0.027 


0.026 
0.021F 
0.031 
0.014 
0.160 


0.029 


LAT 44 01 06 


OISS 
Pp 
MG/L 


0.031 


0.014 
0.006 


0.016 
0.002 
0.004 
0.008 
0.001F 
0.005 
0.005 
0.004 
0.007 
0.005 
0.007 
0.004 


0.015 


0-006 
0.004 


0.008 


0.007 
0.007 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.08 


0.10 
0.13 


LAT 44 04 30 


0.015 


0.003 


0.013 


0.004 


0.044 


0.013 


0.01 


0.01 


LONG 76 53 08 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.00 0.220 
0.01 0.220 
0.01 0.270 
0.02 0.260 
0.02 0.230 
0.03 0.180 
0.01 0.230 
0.02 0.240 
0.02 0.190 
0.01 0.280 
0.02 0.260 
0.03 0.380 
0.01 0.430 
0.01 0.590 
0.01 0.450 
0-05 L 0.300 
0.05 L 0.230 
0.05 L 0.230 
0.02 0.180 
0.02 0.140 
0.02 0.180 
LONG 76 50 36 
0.00 0.400 
0.01 0.360 
0.01 0.680 
0.01 0.350 
0.05 L 0.450 
QO.05 L 0.300 
0.01 0.240 


CHLORO SCHI OSK 


A 


24.7 


DEPTH 
METRES 


4.0 
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LAKE CNTARIC 


STN NO 326 LAT 44 07 19 LONG 76 46 12 
WATER OQISS. PER CENT TURB. PA TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP OTE HOUR SAMP TEMP. 02 IXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLGRIDE TRON 
DY MO YR LMT DEPTH OEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/t MG/L PPB 
18 05 72 2723 
1.5 13.8 14.00 134 2.7 8.90 102 236 4e 4 
OCS 1855 Nie so 1.5 
10.0 8.8 14.00 120 aan 8.80 100 300 2i. 
18.5 663 14.00 113 209 8.80 100 240 30. 
ESSO5 t2 5.0 
1.5 8.5 14.00 120 FO 8.85 103 oboe} V3.6 4 
DG Ts 8ie5 IN a2 se 05 
10.0 7.6 14.00 LY, 205 8.80 193 225 24. 
17.9 6.5 13.80 arZ 202 €.65 2103 337 286 
20 05 72 145} 
1.5 11.3 16.00 145 ee2 9-10 104 326 276 2 
DC 1 8.5 N 2 so 1.5 
10.0 9.6 14.10 rae) Ze2 9.00 104 324 z 
17.0 729 13.80 11é 202 8.85 102 3356 rath 
27 06 72 1425 
1.5 16.1 19.40 105 20S 7.90 106 310 266 6.05 3 
DOS ise N 2 SO 1.5 
10.0 14.3 10.80 104 205 7.95 106 330 266 
28 06 72 1156 
1.5 16.8 190.80 110 Conk 8.10 104 not witie 0.10 2 
DCT I 865 N 2 Sp 1.5 
19.0 12.2 10.60 100 ee2 8.00 104 229 24, 0.05 
2° 06 72 1420 
1.5 18.7 11.70 = 124 3.8 8.30 112 35 19. 0.05L 2 
OC i 65 Wi2 Sia) 1.5 
10.0 17. 11.40 Ue 0.F 8.30 124 310 Loe 0.05 
16 08 72 1434 
1.5 20.1 10.00 199 225 8.00 100 229 286 ce) 
DCee lS e> ees SO 1.5 
10.0 19.z 9.60 103 2.2 8.10 7é 329 26.6 
17 08 72 1230 
1.5 17.0 9.20 94 26 8.20 90 23% Zz. ce) 
1.5 
10.0 19.0 9.20 98 205 8.106 78 333 286 
18 08 72 1455 
1.5 19.6 11.20 2121 2.5 7.60 106 328 276 a 
oC 1 6.5 No 2 0) 1.5 
10.0 Boa 8.80 94 2.5 7.50 100 328 27. 
29 10 72 1342 
1.5 9.9 9.50 &4 166 $0 335 256 4 
DC een 8515 NZ so 1.5 
10.90 10.0 9.80 86 2.6 90 334 276 
30 190 72 9942 
Vesket 8.9 10.40 90 2.2 96 344 296 4 
Ne ie GIS N 2 so La 
10.0 8.8 10.40 89 202 9 344 28. 
ST™TN-NO 330 LAT 43 55 46 LONG 77 23 28 
12 05 72 11990 2-9 ° 98 328 =) 
10.5 2. 331 5 
18 OF 72 1100 2.9 Ze2 338 9 
10.5 222 340 4 
23 05 72 1100 2.9 2.0 101 336 6 
10.5 2.0 99 335 4 
02 06 7251759 2.0 1.8 336 8 
10.5 2.0 337, 6 
06 06 72 1113 2.0 2.0 338 2 
10.5 1.8 340 
13 06 72 1120 2.0 2.0 340 CZ 
10.5 2.0 341 2 
i4 06 72 1212 
1.5 8. 14.40 223 202 8.50 131 337 29. 4 
O€ I 8.5 N 2 $b 1.5 
10.0 7.5 14.00 216 Ze2 8.50. 116 336 28. 
19 06 72 1111 220 2.7 335 4 
10.5 2.9 339 4 
2006 72 123% 2.9 2.0 344 3 
10.5 Je2 348 4 
01 08 72 1208 
1.5 21.5 13.40 250 2.5 130 334 29. 4 
OC 1 8.5 N 2 SO 1.5 
10.0 20.0 12.80 140 242 112 336 28. 
230977202305 
1.5 17.0 9.80 101 2-2 8.10 108 235 29. 2 


UG 1 855 N 2 so 1.5 
10.0 17.0 10.00 103 1.8 8.10 108 337 30. 
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LAKE CNTARIO 


STN NO 326 LAT 44 07 19 LONG 76 49 12 
TOTAL FECAL Mee TOTAL DISS NITRATE  AMMON TOT 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N HEPES ORGNE * Sea SOERSA 
DY MO YR LMT DEPTH MF/100ML MF/100ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
18 05 72 1723 1.5 
1.5 16. is Ne 0.022 0.006 0.02 0.00 06540 z 
CGmYuee <5) UN 2 SD 125 ane) 
tore a i. Ne 0.015 0.004 0.09 0.01 0.340 
5 3 2 ; 0.010 0.004 ow : mo 
19 05 72 1110 ai ees Seats 3.0 
1.5 Mo te 1 0.020 0.003 0.09 0.00 0-330 ; 
DG F (8.5 N 2 sD 1.5 Aaa 
10-0 0.020 9.002 0.12 0.02 0.360 
: 0.020 0.002 ai 0! é 
20 05 72 1451 a ck ces ratty 2.5 
1.5 te ae a 0.024 0.005 0.05 0-02 0-200 
DCp ele 8s59 NO SD 165 one 
10.0 0.016 0.004 0.06 0.01 0.300 
E 0.029 0.013 0.08 0. 23 
Z7 06 72 1425 Me a 1.5 
1.5 0.022 0.005 0.02 0.01 0.330 
i 2 Gee my 2 SD 1.5 546 
10.0 0.014 0.004 0.02 0.02 2240 
28 06 72 1156 she ae 
1.5 16. Sle she 0.036F 0.012 0.01 0.01 90479 
oe i Bsa MM 2 SD 165 8.3 
10.0 8. Le de 0.015F 0.005 0.05 0.62 2290 
29 06 72 1420 : ie 1.5 
1.E ite rhs he 0.027 0.909 0.04 0-01 0.360 
DCaelsics=) GNIn 2 sD AG 8.8 
10.0 8. phe 1 0.032 0.01! 0.02 0-02 2370 
16 08 72 1434 a a0 
1.5 2%. Ne she 0.020 0.005 0.92 0.05 L 0.510 
me i Ga mM & Go- se 7.5 
10.0 108. Me Ve 0.020 0.005 0.01 0-05 L 0.49 
27 08 72 1230 2 Bots 
iss Be ie 0.022 0.004 0.01 0.08 L 0-200 
A 7.3 
10.0 208. 1b Ls 0.022 92004 0.01 0.05 a2 
18 0&8 72 1455 s te eae Z-0 
1.5 60. he ie 0.033 0.004 0.02 0.05 L 0.300 
HCI oss) NN -2 SOM 5 10.6 
10.0 lize ae Ve 0.022 02004 0290 0.05 L 9-300 
29 20 72 1342 4.0 
1.5 48. Nes ie 
OCe Tees N) 2 SD 125 603 
10.0 
30 10 72 0942 tie)? 
1.5 12. ho Ate 0.033 0.018 0.07 0.02 0.180 
DHT ees) IND 2 Se) Slat 564 
10.0 0.916 0.011 0.07 0.02 0.250 
STN NO 330 LAT 42 55 46 LONG 77 23 28 
12 0£ 72 1100 220 0.03 F 
10.5 0.04 F 
18 05 72 1100 Ace 0.02 F 
10.5 0.06 F 
22 05 72 1100 2.0 0.02 F 
10.5 0.02 F 
02 0€ 72 1150 2.0 0-02 F 
10.5 0.02 
0€ 06 72 1111 2.0 PALS 5 
10.5 0.02 F 
13 06 72 1120 2.0 eee 
10.5 0.01 F 
14 06 72 1312 aie 
1.5 i Le i. 0.016 0.004 0012 0.01 0. 320 
Ke fe Hae ty & SD 165 Bie 
10.0 i i. ts 0.017 0.904 0.13 0.01 0.240 
19 06 72 1111 220 0.03 F 
; 10.5 0.01 F 
27 06 72 1231 2.0 0.06 F 
10.5 0.05 F 
02 0€ 72 1208 263 
a5 0-020 0.005 0.01 0.01 0.250 
ie oe Ded TF 7 SD 1.5 3.2 
10.0 0.026 0.009 0.00 0.01 0.210 
23 09 72 1305 2.5 
1.5 14. Ue Me 0.011 0.003 0.01 0.01 L 0-240 
DO nL ac5 Ne SDL 4.3 


10.0 24. 1. 1. 0.011 0.003 0.0} 0-01 0.250 


-100- 


LAKE CNTARIC 


STN NC 358 LAT 43 38 36 LONG 79 21 36 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
DY #9 YR LMT DEPTH DEG C MG/L Sat UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
03 06 72 1550 
1.5 12.0 12.00 120 239 9.30 70 450 54. 0.25 3 
1.5 
04 06 72 1003 
1.5 16.5 7240 75 4.3 7.95 160 608 19. 0.28 4 
1.5 
05 06 72 1705 
1.5 15.0 12.606 134 3% 9.30 104 393 4). 0.20 2 
1.5 
24 07 72 1442 , 
1.5 19.0 11.€0 124 665 116 427 “5, 0025 4 
1.5 
27 07 72 1352 
1.5 15.5 12.60 125 2.5 118. 359 23. 0.10 2 
8.0 
28 07 72 1103 
1.5 14.0 10.90 96 30i 130 416 41. 0.15 4 
1.5 
11 0° 72 0909 
25 17.5 10.90 104 0.5 8.02 115 294 376 0.20 3 
1.5 
12 09 72 1635 
1.5 18.0 12.90 126 8.30 113 374 35. C635 2 
1.5 
13 09 72 0915 
1.5 18.0 7.20 75 1.5 7.50 162 €12 75. 0 
1.5 
STN NO 259 " SECONDARY NO EAST GAP LAT 43 3750 LENG 79 20 53 
03 06 72 1605 
1.5 14.9 13.00 126 324 9230 80 380 39. 2 
1.5 
04 06 72 0946 
1.5 14.0 11.60 1iz 229 8.60 114 378 40. 2 
1.5 
C5 06 72 1649 
v5 13.5 23.40 126 3.4 9.05 106 371 26. 2 
Laks 
24 07 72 1413 
Nae 18.0 12.40 120 Zell 120 370 35. 4 
1.5 
27 07 72 1320 
1.5 12iei7 12.00 112 BOE 12Z 361 32. 2 
1.5 
29.07, 72 1311S 
1.5 14.0 11.20 198 z.5 106 368 22. 4 
1.5 
11 09 72 0845 
fins 16.5 10.40 106 5.5 7.90 104 326 29. 3 
1.5 
12 0° 72 1600 
1.5 Z0.0 11.00 7 RED 8.5 8.30 111 346 31. 
125 
12 09 72 0849 
1.5 18.0 9.80 103 LAG 7.60 112 342 31. 0 
1.5 
STN NO 388 SECONDARY AKO WEST GAP LAT 43 37 51 LONG 79 24 07 
03 06 72 152 
1.5 10.0 13.00 V5 Dol 9.00 90 364 36. 2 
1.5 
04 06 72 1105 
1.5 Loi, 14.80 136 Bel 9.10 106 345 30. 2 
1.5 
C5 06 72 1313 
1.5 13.5 14.90 134 2.5 9.25 106 363 35. 2 
1.5 
24 07 72 1522 
1.5 15.0 13.00 128 202 110 348 30. 4 
DCm lye Se Sa Nine sd 1.5 
10.0 9.0 13.20 114 Ze2 106 348 29. 
27 07 72 1419 
1.5 14.7 12.40 122 1.8 110 348 20. 2 
1.5 
9.5 8.9 12.40 107 3.8 106 351 30. 
28 07 72 1037 
15 13.0 12.00 113 1.6 24 352 30. 6 
Oe Se ee tN SD 1.5 
10.0 9.8 9.80 86 1.8 104 353 29. 
12 09 72 0938 
1.5 17.2 10.80 1 4.5 8.20 104 338 29. 2 
bie Se 6 I sD 1.8 
10.0 15.8 10.40 104 8.5 8.10 108 344 28. 
12 09 72 1507 
1.5 17.0 10.00 103 Ta0 8.20 108 350 326 3 
DG) 18.5 N) 2 SO 1.5 
10.0 12.0 9.20 85 4.6 Tous 108 350 296 
13 09 72 0942 
1.5 17.9 10.20 105 2. 8.10 112 344 30. () 


oc 1 6.5 Nigez so 5 
ie) 16.0 10.20 103 1.5 8.05 110 340 296 
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LAKE CNTARIC 


STN NO 358 LAT 43 38 36 LONG 79 21 36 
TOTAL FECAL MoFe TOTAL DISS NITRATE AMMONTA TOTAL CHLGRO SCHI DSK 
SAMP OTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. Pp Pp NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH MF/1LOOML MF/100ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
03 06 72 1550 0.4 
Be 3300. 444, 26. 0.068 0.012 0.18 0.38 0.520 
. Tat 
04 06 72 1003 0.2 
1.5 0.180 0.023 0.64 1.65 
1.5 15.4 
Of 06 72 1705 0.5 
1.5 380. 46 16. 0.082 0.010 Ooty 0.17 0.500 
1.5 21.1 
24 07 72 1443 Oe 
1.5 0.058 0.022 0.12 0.19 0.470 
1.5 17.5 
27 07 72 1352 1.0 
1.5 1190. 4. 48. 0.032 0.005 0.05 0.01 0.330 
8.0 11.4 
28 O07 72 1103 0.2 
te TNTC 104. 8. 0.042 0.013 0.18 0.30 0.400 
A ee 
11 0° 72 0909 1.0 
1.5 0.017 0.17 0.18 0.780 
1.5 2261 
Leno mte 1535 Teo 
1.5 CNT LOW CNT LOW 10. 0.018 0.99 0.04 0.500 
1.5 20.5 
13 0° 72 0915 1.0 
1.5 0.19 0.14 0.46 oe) Ie 0.000 
1.5 13.2 
STN NO 2359 SECONDARY NO EAST GAP LAT 42 37 50 LONG 7S 20 52 
03 06 72 1605 0.5 
1.5 370. 68. Y. 0.044 0.006 Oil 0.10 0.410 
1.5 8.6 
04 06 72 0946 a5 
1.5 0.036 0.005 0.14 0.12 0.410 
1.5 11.9 
Of 06 72 1649 0.6 
1.5 80. le 1. 0.036 0.004 0.16 0.06 0.250 
1.5 ; 18.2 
24 07 72 1413 Arved 
1.5 0.026 0.010 0.07 0.03 0.350 
1.5 15.5 
27 07 72 1330 1.0 
1.5 2100. 4. ‘We 0.034 0.006 0.12 0.05 0.270 
1.5 Tee 
28 07 72 1129 aa) 
1.5 TNTC 16. ie 0.028 0.067 0.10 0.05 0.210 
165 604 
11 09 72 0845 1.5 
1.5 0.041 0.008 0.05 0.02 0.460 
NS 5.5 
i2 0S 72 1600 1.0 
1.5 1760. 46.6 Sie 0.060 0.010 0.06 0.02 0.480 
Hogg 14,8 
13 09 72 0849 Rites 
1.5 0.036 0.008 0.04 0.04 0.320 
1.5 ee 
STN NO 388 SECONDARY NO WEST GAP LAT 43 37 51 LONG 79 24 07 
03 06 72 1520 0.7 
1.5 2600. 2766 246 0.039 0.005 0210 0.06 0.350 
1.5 ee 
04 06 72 1105 1.5 
1.5 0.040 0.005 Oal2 0.01 0.450 
1.5 10.5 
05 0€ 7z 13123 Te! 
165 10. Ve 46 0.042 0.005 9.12 0.02 0.370 
1.5 19.1 
24 07 72 1522 666 
1.5 0.025 9.009 0.03 0.02 9.260 
oe 1 Eo I SD 1.5 6.3 
10.0 0.026 0.006 0.02 0.02 0.330 
27 07 72 1419 065 
1.5 30. le ve 0.016 0.005 0.15 0.06 0.200 
1.5 2.3 
9.5 TiGe he ae 0.018 0.006 0.17 0.04 0.200 
28 07 72 1037 1.2 
1.5 TNTC iis hes 0.017 0.005 0.08 0.04 0.240 
DCM Ie nes5s Ni 2 SON LS 2.9 
10.0 140. 4. ite 0.013 0.006 0.14 0.95 0.130 
11 09 72 0938 1.2 
1.5 0.037 0.006 0.01 0.01 0.420 
DCumpiumns s> Nunne SOMleS 5.6 
10.0 0.034 0.009 0.09 0.04 0.360 
12 09 72 1507 1.2 
1.5 1320. Bie ie 0.029 0.007 Oli, 0.02 0.370 
me tf eG RN 2 SO 1.5 7.0 
10.0 0.038 0.009 0.15 0.02 0.310 
13 09 72 0942 1-0 
1.5 0.040 0.009 0.03 0.02 0.250 
DG mleeses) ON) 2 SDuel es 7.6 


10.0 0.034 0.008 9.04 0.02 0.290 


LAKE ONTARIC 


STN NO 698 


SAMP DTE HOUR SAMP 
OY MO _YR LMT DEPTH 
06 06 72 1412 
1.5 
1.5 
07 06 72 1147 
1.5 
1.5 
OS 06 72 1404 
1.5 
1.5 
28 O07 72 1417 
1.5 
1.5 
290M aT2sr220 
1.5 
1.5 
30°07 72,1224 
AS 
1.5 
16709. 72, 1155 
1.5 
1.5 
PEFOSO 7.213318 
1.5 
1.5 
21 09 72 1835 
1.5 
1.5 
STN NO 699 
06 06 72 1418 
1.5 
1.5 
07 0€ 72 1135 
1.5 
1.5 
09 96 72 1415 
1.5 
1.5 
28 07 72 1415 
1.5 
1.5 
28 OT 72 £330 
1.5 
1.5 
20,07 72 ress 
1. 
1.5 
16 09 72 1203 
1.5 
1.5 
TESOI ST 2333 
NO 
1.5 
ZI 72 n 245 
1.5 
1.5 
STN_NO S67 
06 06 72 1303 Lie 
CG, 1) 8.5 N 2 so 1.5 
10.0 
07 O€ 72 1303 
1.5 
1.5 
OF 06 72 3300 
1.5 
1.5 
28 07 72 1328 
1.5 
OC I 86.5 N 2 so 1.5 
10.0 
ANAL Med WEKeYS 
1.5 
oc 1 8.5 N 2 $d 1.5 
10.0 
BORO eremLiss 
1.5 
PC I 8.5 N 2 so 1.5 
10.0 
16 09 72-1103 
1.5 
oc 1 8.5 N 2 So 1.5 
10.9 
18 09 72 1428 
1.5 
Ce I 8e& N- 2 so 1.5 
10.0 
21 09 72 1038 
1.5 
oc I 8.5 N 2 $d 1.5 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


ized 


14.0 


13.2 


DISS. 
2 
MG/L 


13.60 


15.40 


14.80 


12.20 


12.30 


12.40 


10.00 


12.00 


11.00 


12.00 


12.30 


12.60 


11.20 


11.20 


15.80 


15-80 


15.00 


14.40 


12.80 


12.20 
12.50 


12.50 


13.00 


13.00 
11.00 


9-40 


11.20 


11.20 
11.30 


11.10 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


129 


206 


114 


~ 
‘~ 
iw 


i105 


106 


127 


Was 


122 


105 


109 


114 


95 


hy 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


LAT 43 48 19 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.95 106 
8.70 108 
7.90 100 
96 

9S 

101 

7.60 114 
7.55 114 
7.80 112 


LAT 43 48 36 


104 


108 


104 


LAT 43 44 00 


8.80 


8.10 


LONG 79 05 52 


LONG 79 04 44 


LONG 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


339 


340 


338 


352 


349 


347 


351 


352 


352 


350 


79:10 24 


348 


348 


346 


348 


347 


348 


349 


354 


344 


345 


MG/L 


30. 


30. 


296 


3C. 


30. 


29. 


306 


290 


28. 


31. 


30. 


296 


296 


296 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


re 


STN NO 698 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 

06 06 72 1412 
07 06 72 1147 
09 06 72 1404 
cer Ora ne: 1417, 
29 07 72 1220 
30 07 72 1224 
VERO9 Ren 55 


18 09 72 1338 


CAMOGMUZEEL OO 


STN NO 699 


06 06 72 1418 
O07 06 7Z 1135 
09 06 72 1415 
28 07 72 1415 
A) Johat es LeaseXs) 
20 07 72 1233 
MO tek) 7rd ShrSapt 
18:09. 72 1333 


21 09 72 1145 


STN NO S67 


06 06 72 1303 
CGI BieS N 


07 06 72 1303 
OS 06 72 2300 
20. Oe terse 


OC TI 865 N 


29 07 72 1306 


CC I 85 N 


BONOTaVewaLs > 


oc 1 8.5 N 
16 09 72 1103 


OC 1 65 N 


18 09 72 1428 


OGe Ty sie N 


22) 09m7 251.03'8 


CCe at =Sied N 


LAKE CNTARIC 


$9 1.56 


So 1.5 


so 


so 1.5 


SD 1.5 


so 1.5 


TOTAL 


4e 


196. 


88. 


54. 


28. 


12. 


148, 


866 


280. 


26 


8. 


16. 


40. 


4. 


16. 


12. 


206 


146. 


FECAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/1LOOML MF/1LOOML 


1. 


-103= 


MoFe TOTAL 
ENTER. P 
MF/100ML MG/L 
26 0.028F 
1. 0.011 
1. 0.016 
1. 0.012 
1. 0.009F 
1. 0.012F 
26 0.027 
1. 0.014 
2e 0.026 
2. 0.020 
1. 0.018 
0.017 
i. 0.016 
i. 
1. 0.008 
Se 0.030 
1. 0.015 
1. 0.028 
1. 0.020 
1. 0.015 
Le 0.014 
le 0.017 
1. 0.010 
1. 0.014 
1. 0.O1L1F 
1. 0.010 
4. 0.013 
9.014 
1. 0.015 
0.013 
1. 0.028 
8. 0.017 


LAT 43 48 19 


LONG 79 05 52 


O1SS NITRATE AMMONIA TOTAL 
P NO2-N NH3-N OFGNC N 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
0.009 0.14 0.01 0.330 
0.004 0.14 0.01 0.220 
0.005 0.16 0.18 0.180 
0.004 0.15 0.02 0.200 
0.009F 0.10 0.01 0.270 
0.012F 0.08 0.01 0.190 
0.008 0.14 0.02 0.290 
0.008 0.20 0.01 0.210 
0-011 0.09 0.01 L 0.240 
LAT 43 48 36 LONG 75 04 44 
0.O01iF 0.13 0.02 0.270 
02904 0.15 0.01 0.270 
0.006 0.15 0.02 0.170 
0.004 0.15 0.03 0.240 
0.007 0.09 0.0) 0.220 
0.005 O22 0.01 02440 
0.009 0.22 0.02 0.230 
0.010 0.13 0-02 L 0.260 
LAT 43 44 00 LONG 79 10 24 
0.12 0.03 0.260 
0.14 0.02 0.270 
0.007 0.14 0.02 0.260 
0.004 0.16 0.06 0.220 
0.005 9.09 0.01 0.190 
0.008 0.14 0.02 0.180 
0.007 0.04 0.01 0.260 
0.004 0.12 0.02 0.250 
0.9075 0.01 0.01 0.220 
0.005 0.08 0.01 0.270 
0.003 0.15 0.0% L 0.260 
0.004 0.18 0.01 L 0.320 
0.011 0.20 0.01 0.230 
0.011 0224 0.01 0.200 
0.011 O11 0.01 L 0.340 
0.006 0.13 0-01 L 0.280 


CHLGRO 
A 


SCHI OSK 
DEPTH 
METFES 


3.0 


2.9 


STN NO 


SAMP DTE 
CY MO YR 


06 


07 


09 


28 


29 


30 


16 


18 


06 


07 


09 


28 


oc 
29 


oc 
30 


oc 
16 


oc 
18 


oc 
21 


oc 


03 


04 


05 


24 


oc 


rane 


28 


oc 
11 


oc 
12 


oc 
13 


oc 


06 


06 


06 


07 


07 


07 


99 


09 


09 


06 


06 


06 


Ow 


STN NO 1012 


72 


ras 


72 


72 


me 


72 


72 


72 


72 


72 


HOUR 
LMT 

1433 
1050 


1422 


1440 


1503 


1007 


1520 


1458 


8.5 


144 


1055 


8.5 


72 


1307 


8.5 


9 72 


yeas 


8.5 


72 


1258 


8.5 


72 


1233 


8.5 


992 


N 


N 


N 


N 


N 


72 1100 


72 1318 


UG Bee 


8.5 


72 


72 1042 


1411 


8.5 


72 0930 


8.5 


TZ 


1514 


8.5 


nr 


0935 


8.5 


N 


N 


N 


N 


nN 


nN 


n 


Nn 


Nm 


LAKE CNTAPIC 


so 


SD 


SD 


SO 


Se) 


So 


so 


So 


so 


SD 


$o 


WATER 
TEMP, 
DEG C 


13.5 


13.0 


8.0 


14.0 


12.0 


10.0 


13.0 


13.3 


DISS. 
02 
MG/L 


15.00 


14.60 


14.20 


12.20 


12.40 


12.20 


10.60 


11.60 


11.00 


15.60 


14.90 


12.09 


13.80 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


143 


209 


109 


102 


1Gi 


206 


124 


129 


108 


108 


133 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


1.8 


LAT 42 48 12 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

9.05 110 
8.90 110 
7290 104 
98 

98 

103 

7.76 108 
7.55 104 
7.70 Uae) 


LAT 43 47 59 


9.00 108 
$.80 116 
8.00 104 
100 
102 
102 
98 
39 
97 
7279 109 
7265 110 
7250 110 
7.60 110 
7.80 113 
7.85 113 


LAT 43 38 02 


9.20 80 
9215 119 
9.25 110 
112 
109 
121 
112 
108 
119 
8.10 | 106 
7.96 106 
8.10 104 
7.80 108 
8.10 106 
7.95 110 


LONG 79 04 36 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


338 


340 


340 


352 


354 


348 


354 


343 


LONG 79 03 12 


337 


340 


343 


343 


LONG 79 23 45 


350 


370 


347 


343 


MG/L 


296 


296 


296 


296 


30. 


30. 


29. 


30. 


30. 


296 


29. 


296 


29. 


29. 


296 


296 


30. 


29. 


29. 


296 


296 


39. 


23% 


37. 


30. 


296 


30. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


LAKE GNTARIO 


STN NO 992 


SAMP OTE HOUR SAMP 
OY MO YR LMT DEPTH 
06 06 72 1433 

1.5 

1.5 
07 06 72 1050 

1.5 

1.5 
09 06 72 1422 

1.5 

1.5 
28 O07 72 1440 

1.5 

1.5 
che (on A rlrg 2 lp te 

1.5 

1.5 
20 07 72 1248 

1.5 

1.5 
26 09 72 1216 

1.5 

V5: 
LEIO9 251317 

1.5 

1.5 
21 09 72 1208 

1.5 

1.5 

STN NO 996 

0€ 06 72 1503 

1.5 

1.5 
07 06 72 1007 

1.5 

1.5 
09 06 72 1520 

1.5 

1.5 
28 07 72 1458 

1.5 


oc I 8.5 N 2 SO 1. 
Oo 
29 07 72 1055 


1.5 
DEUET B8ie5 Nigec SD 1.5 
10.0 

30 07 72 1307 
1.5 
PCa sss Gh SD 1.5 
10.0 

16 09 72 1233 
IS 
DG 15 8ie5 N 2 so 1.5 
10.0 

18 0° 72 1258 
1.5 
DER 8.5 Nigve se 1.5 
10.0 

Z1 09 72 1233 
1.5 
DCwe laude. N 2 SD 1.5 
10.0 

STN NO 1022 

03 06 72 1530 
1.5 
1.5 

04 06 72 1100 
1.5 
1.5 

05 06 72 1318 
1.5 
1.5 

24 07 72 1512 
1.5 
OCR tem 65 N 2 so Les 
10.0 

27 07 72 1411 
1.5 
1.5 
9.0 

28 O7 72 104z 
1.5 
OCS iY 8e5 N 2 SD 1.5 
10.0 

1: 09 72 0930 
1.5 
oc I. 85 Nise SO 1.5 
10.0 

12 0° 72 1514 
1.5 
Dc 1 8.5 N 2 so 1.5 
10.0 

13 09 72 0935 
1.5 


DCy 1 8.5 N 2 $o 1.5 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


1. 


26 


12. 


32. 


174. 


1. 


1. 


1. 


14. 


6300. 


TNTC 


20. 


540. 
10. 


920. 


1110. 


2206 


FECAL 
COLIFORM 
ME /1LOOML 


d. 


8. 


=105= 


MeFe TOTAL 
ENTER« P 
MF/1LOOML MG/L 
the 0.011 
ite 0.015 
0.016 
Nes 0.022 
ANG 0.015F 
ihe 
Us 0.028 
ite 0.011 
is 0.014 
Le 0.008 
ie 0.017F 
Ue 
Ie 0.009 
Le 0.009 
te 0.010 
ae 0.010 
Me 0.014 
Ne 
ite 0.015 
0.009 
Ap 0.010 
Ie 0.015 
ts 0.013 
We 0.012 
136. 0.064 
TNTC 02042 
32. 0.116 
0.022 
0.028 
4e 0.034 
als 0.018 
ate 0.026 
Be 0.015 
0.028 
0.041 
4e 0.056 
0.024 
0.040 
0.032 


LAT 43 48 12 


DISS NITRATE 

Pp NO3-N 

MG/L MG/L 
0.004 O11 
0.003 0.15 
0.006 0015 
0.004 0014 
0.014F 0.10 
0.008 0.13 
0.005 0.20 
0.006 0.10 


LAT 43 47 59 


0.003 0.2! 
0.003 O14 
0.018F 9.18 
0.004 0.08 
0.004 0.09 
0.004 0.10 
0.004 0.11 
0.008 0.08 
0.006 0.09 
0.006 0.12 
0.005 0.18 
0.006 0.20 
0.010 0.20 
0.004 0.10 
0.004 0.10 


LAT 43 38 02 


0.014 0.09 
0.005 0.33 
02034 0.12 
0.007 0.04 
0.006 0.04 
0.005 0.06 
0.005 0.123 
0.006 0.07 
0.006 0.13 
0.007 0.02 
0.011 0.12 
0.011 0.07 
0.007 0.16 
0.008 0.03 
0.010 0.08 


LGNG 79 04 36 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.260 
0-01 0.240 
0.29 C240 
0.03 0.220 
0.01 0.230 
0.02 0.320 
0.02 0.190 
OO L 0.240 
LONG 79 03 12 
0.01 0.300 
0.01 0.2580 
0.02 0.140 
0.01 0.140 
0.62 0.180 
0.01 0.230 
0.01 0.200 
0.02 02240 
0.02 
0.01 0. 240 
0.01 0.220 
0.0% 0.210 
0.02 0.240 
0.01 L 0.260 
0-01 L 0.3210 
LONG 79 23 45 
0.06 0.430 
0.06 0.680 
0.01 0.290 
0.02 0.380 
0.02 0.250 
0.01 0.290 
0.03 0.270 
0.03 0.320 
0.05 0.199 
0.02 0.360 
0.05 0.320 
0.01 0.490 
0.02 0.240 
0.02 0.270 
0.03 0.200 


CHLORO 
A 


51 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


3.0 


1.0 


LAKE CNTARIG 


STN NO 1014 
SAMP DTE HOUR SAMP 
DY MO YR LMT DEPTH 
06 O02 72 1426 
1.5 
1.5 
03 06 72 1600 
1.5 
1.5 
04 06 72 0952 
1.5 
1.5 
05 06 72 1554 
1. 
1. 
27 07 72 1336 
1.5 
1.5 
28 07 72 1114 
1.5 
1.5 
11 09 72 0850 
1.5 
1.5 
12 09 72 1548 
1.5 
1.5 
13 99 72 0857 
1.5 
1.5 
STN NO 1030 
29:05 72 3337 
25 
1.5 
31 05 72 0951 
1.5 
oc I 8.5 Neos SD 1.5 
10.9 
02 06 72 1447 
1.5 
CGR lan Ses N 2 So) 1.5 
19.0 
1607 472° 1615 
1.5 
1.5 
17 07 72 0923 
1.5 
1.5 
12 07 72 1603 
1.5 
1.5 
02 09 72 1645 
1.5 
1.5 
02 Of 72 03903 
1.5 
1.5 
04 09 72 1445 
1.5 
1.5 
STN NO 19232 
06 06 72 1453 
25 
1.5 
O7 96 72 1020 
1.5 
2.5 
0° 06 72 1455 
i.5 
1.5 
28 07 72 1452 
1.5 
1.5 
29001) Te) VA03 
1.5 
225 
30 O07 72 1292 
2-5 
1.5 
LET09 se, 1222 
25 
1.5 
1850957251305 
l. 
i.5 
el O9Ti2et 227 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


19.8 


10.9 


14.5 


18.5 


13.3 


CISS. 
02 
MG/L 


13.20 


12.90 


11.00 


14.00 


11.00 


11.00 


12.60 


8.00 


12.00 


8.60 


7240 


11.90 


8.40 


7260 


1040 


15.00 


13.60 


14.80 


12.90 


12.00 


12.40 


10.60 


10.50 


11.40 


-106- 


PER CENT TURB. 
OXYGEN JACKSON IN 
SAT UNITS 
143 25 
106 204 
107 2.9 
134 3.1 
122 e2 
105 261 
101 4.3 
109 8.F 
104 2.0 
113 326 
106 2e7 
11S 2eF 
82 269 
i12 gee 
99 3.9 
73 403 
128 4.1 
93 8.0 
85 6.5 
panded A.0 
142 2.0 
118 202 
131 2.0 
105 222 
107 202 
114 2.7 
100 555 
$3 29 
110 2.0 


LAT 42 38 07 


LONG 79 22 14 


PH TOT ALK COND. 
SITU CACcO3 25C CHLORIDE 
MG/L UMHOS MG/L 
106 363 35.6 
9.30 80 384 40. 
8.80 110 382 39, 
9.25 110 393 41. 
120 369 33. 
110 365 33. 
8.00 108 356 32.6 
8.20 106 346 32. 
7.80 113 345 31. 
LAT 43 18 02 LONG 79 47 30 
8.30 208 592 65. 
8.70 108 500 53. 
8.90 109 355 226 
7.90 100 608 676 
8.40 100 385 36. 
7.50 204 550 57. 
7225 104 550 556 
7280 110 600 64, 
7045 195 564 58. 
7229 110 527 54. 
8.19 106 381 366 
LAT 43 48 22 LONG 79 03 21 
9.10 Li. 340 296 
9.00 104 340 30. 
8.20 104 338 30. 
199 349 296 
100 350 296 
202 350 296 
7.60 114 347 30. 
7255 120 351 30. 
7-80 114 343 296 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


PHENOLS 
PPB 


ww 


STN NO 1014 


NAAN 


“SAMP DTE HOUR 


OY MO YR LMT 


06 O01 72 1426 


03 06 72 1600 


04 06 72 0952 


05 06 72 1654 


27 07 72 1336 


28 07 72 1114 


11 09 72 0850 


12 09 72 1548 


T3209 72).085i7. 


STN NO 1030 


29 05 72 1837 


BlnOS. 280951 


16 07 72 1615 


18 07 72 1603 


01 09 72 1645 


02 09 72 9903 


04 09 72 1445 


STN NO 1032 


06.06 72 1453 


07 06 72 1020 


09 06 72 1455 


2& OT 72 1452 


29: Ov Te 1103 


30 07 72 1302 


16 09 72 1228 


18 09 72 1305 


21 09 72 1227 


LAKE CNTARIO 


05 60. 
5 


FECAL 


TOTAL 
SAMP COLIFORM CCLIFORM 
DEPTH MF/1OOML MF/100ML 
1.5 
1.5 
1.5 2200. 264. 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 630. 16. 
1.5 
1.5 2800. 4. 
1.5 
eS: TNTC 52. 
Ta 
1.5 
1.5 
1.5 3000. 212. 
1.5 
1.5 
1.5 
LAKE CNTARIC 
1.5 7000. 32. 
1.5 
pL CNT LOW 4. 
1.5 
10.0 CNT LOW 1. 
1.5 2060. 308. 
SD LS 
10.0 700. 1llz. 
1.5 1400. 196. 
1.5 
1.5 740. 
1.5 
1.5 3400. 324. 
1.5 
1.5 5500. 206 
1.5 
1.5 11000. 4. 
1.5 
1.5 3400. 1. 
1.5 
1.5 8. 1. 
1.5 
1.5 1. Le 
NAS 
1.5 1. 1. 
1.5 
1.5 1. 1. 
1.5 
1.5 20. i. 
1.5 
1.5 1. 1. 
1.5 
1.5 290. 8. 
1.5 
AG 72. 26 
1.5 
1. 
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MeFe TOTAL 
ENTER.» Pp 
MF/1LOOML MG/L 
0.034 
16. 0.044 
0.035 
32. 0.082 
8. 
284.6 0.028 
8. 0.060 
0.036 
1. 0.164 
4e 0.066 
1. 0.032 
12. 0.120 
1. 0-034 
8. 0.050 
i. 0.085 
1. 0.078 
1. 0.042 
1. 0.078 
1. 0.034 
1. 0.012 
le 0.013 
26 0.016 
1. 0.007 
1. 0.010 
i. 0.008 
1. 0.020 
0.010 
1. 0.014 


LAT 43 38 07 


OIss NITRATE AMMONIA TOTAL 
P NO3-N NH3-N ORGNC 

MG/L MG/L MG/L MG/L 
0-009 0.03 0.03 0.390 
0.008 0.13 0.14 0.400 
0.004 0.13 0.08 0.410 
0.009 0.17 0.14 0.650 
0.007 0.08 0.07 0.340 

0.11 0.023 0.510 

0.015 0.06 0.01 0.440 
0.005 0.04 0.02 0.360 
LAT 43 18 03 LONG 79 47 30 
0.007 0.02 
0.010 0.56 1.7 0.000 
0.005 0.16 0.18 0.230 
0.032 0.92 366 
0.007 0.16 0.54 0.440 
0-016 1.22 1.55 0.250 
0.054 1.20 1.5 
0.037 3-24 Pes. oF 1.200 
0.006 1.1 0.95 0,450 
0.019 1.2 0.93 0.290 
0.021 0.36 0.36 0.460 
LAT 42 48 22 LONG 79 02 22 
0.003 0.16 0.01 0.300 
0.003 0.13 0.0L 0.200 
0.004 0.15 0.02 0.150 
0.004 0.13 0.02 0.150 
0.003 0.10 0.01 0.240 
0.004 0.07 0.01 0.230 
0.008 0.16 0.01 0.330 
0.004 0.19 0.0! 0.240 
0.005 0.09 0-01 L 0.290 


LONG 79 21 14 


CHLORO 


A 


15.5 


14.5 


15.2 


SCHI OSK 


DEPTH 
METSES 
0.7 


0.6 


1.0 


fod 
° 
wm 


Nm 
. 
w 


2.0 


STN NO 1043 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 
29 05 72 1442 


31 05 72 1412 


ele 9h RS} N 


O2 06 72 1197 


16 07 72 1237 


17 07 72 3600 


18 07 72 1050 


05) 093 7.281226 


02 99 72 1324 


04 99 72 1930 


STN NO 1944 


CoO Data toeS 


SEO Die Mase 


02°06 7.2)1155 


T6*07 72) 1235 


17 07 72 1599 


PED 1alee zecaeny Ube! 


01 99 72 2310 


02 09 72 1249 


G4 9° T2 ike2 


STN NO 1045 


29 05 72 1845 


32 95 72 0942 


16 97 72 1626 


17 07 72 3911 


18 07 72 1610 


O01 09 72 1655 


02 09 72 C855 


04 09 72 1452 


LAKE CNTARIC 


SAMP 
DEPTH 


so 


ry 
or 
ee 

ow 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


15.2 


20.9 


2029 


22.0 


22.0 


21.9 


19.7 


DISS. 
02 
MG/L 


11.00 


11.00 


19.80 
12.90 


11.60 


10.40 


11.90 


9.30 


11.20 


11.40 


12.00 


10.60 


10.40 


8.00 


-108- 


PER CENT TURBe 
OXYGEN JACKSON 
SAT UNITS 
109 23. 
106 296 
103 686 
114 27. 
126 21. 
113 16. 
120 i7. 
105 8.9 
109 id. 
104 Ze 
1028 9.0 
105 14. 
198 37.6 
11 60% 
109 ll. 
116 14. 
oe) 10. 
79 922 
14 il. 
ace 224 
89 209 
68 2.7 
105 4.1 
Hate 2.5 
S7 264 
81 309 
122 Sel 
33 Bisel 
92 6.5 
8S 2.0 


IN 


LAT 43 13 30 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.4 102 
8.80 100 
8.80 108 
8.40 99 
7.90 102 
7.70 94 
8.00 106 
7.80 108 
7255 118 
7255 L2 


CAT 42512530 


8.50 100 
8.90 104 
7.80 100 
7.70 106 
7260 116 
7250 102 
7260 US 
Tip } 1é 
7.30 114 
LAT 

8.39 10 
6.55 119 
8.50 108 
7.70 110 
7.60 90 
7.30 110 
7230 . 104 
8.090 116 
7225 102 
7.25 108 
7.80 104 


LONG 79 13 00 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


333 


336 


334 


333 


338 


LONG 79 15 51 


332 


329 


356 


331 


LONG 


602 


438 


600 


575 


§32 


543 


MG/L 


266 


256 


27. 


266 


266 


256 


266 


27. 


266 


24. 


246 


256 


266 


256 


276 


67. 


65. 


65. 


596 


556 


58. 


TOTAL 
TRON 
MG/L PPB 


PHENOLS 


10 


10 


10 


6.20 4 


STN NO 1043 


SAMP DTE HOUR 
OY MO YR LMT 

29 05 72 1442 
31 05 72 1412 


cc 1 8.5 Nite, 
02 06 72 1107 


16 O07 72 1237 


17 07 72 1600 


18 07 72 1050 


01 09 72 1226 


02 09 72 1324 


04 09 72 1030 


STN NO 1044 


29805 se L523 


SIPOSaTe2urso2 


02 06 72 1155 


1607) 7271315 


17 07 72 1500 


18 O07 72 1134 


01 09 72 1310 


02 09 72 1240 


04 09 72 1122 


STN NO 1045 


29 05 72 1845 


31 05 72 0942 


OCo eis5 N 2 
02 06 72 1455 


oc I 845 N 2 


16 07 72 1626 


17 07 72 0911 


18 07 72 1610 


01 09 72 1655 


02 09 72 0855 


04 09 72 1452 


so 


LAKE CNTARIO 


TOTAL 
SAMP 
DEPTH 
1.5 510. 
1.5 
1.5 200. 
1.5 
10.0 110. 
1.5 2700. 
1.5 
1.5 5900. 
1.5 
1.5 3100. 
1.5 
1.5 276. 
1.5 
1.5 1600. 
1.5 
1.5 590. 
1.5 
1.5 
Te 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 6700. 
1.5 
1.5 21000. 
1.5 
1.5 9000. 
1.5 


1.5 16000. 
1.5 


1.5 92000. 
1.5 

1.5 11400.E1 
1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 440. 
1.5 
10.0 460. 
1.5 3000. 
1.5 
10.0 2400. 
1.5 

1.5 

1.5 1300. 
1.5 

1.5 11000. 
1.5 

1.5 14800 
1.5 

1.5 63000. 
1.5 

1.5 91000. 
1.5 


FECAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/LOOML MF/1OOML 


124. 


40. 


4e 


320. 


240. 


130. 


48. 


206 


48. 


50. 


TNTC 


1160. 


960. 


TNTC 


2940. 


16. 


1. 


204. 


160. 


28.6 


TNTC 


2446 


44. 


84. 


Me Fe 
ENTER. 
MF/100ML 


1. 


1366 


108. 


40. 


606 


12. 


16. 


20. 


12. 


TNTC 


TNTC 


240. 


280. 


188. 


1940. 


4e 


12. 


4. 


4. 


1. 


32. 


1. 


male 


TOTAL 
P 


MG/L 
0.052F 
0.023 


0.106 
0.030 


0.090 


0.042 


0.033 


0.005 


0.039 
0.054 
0.056 
0.035 
0-072 
0.066 
0.050 
0.066 


0.044 


0.154 
0.096 


0.056 


0.132 


0.072F 
0.070 


0.078 
0.084 
0.070 


0.092 


LAT 43 13 30 


LONG 79 13 00 


DISS NITRATE AMMONIA TOTAL 
P NO3=-N NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
0.026 0.08 0.02 0.190 
0.006 0.07 0.03 0.160 
0.032 0.10 0.15 0.220 
0.012 0.08 0.05 0.470 
0.023 0.04 0.04 0.280 
0.010 0.05 0.02 0.270 
0.138 0.05 0.05 0.450 
0.005 0.05 0.04 0.200 
0.004 0.04 0.02 0.290 
0.004 0.04 0.03 0.180 
LAT 43 12 30 LONG 79 15 51 
0.004 0.05 0.01 0.270 
0.011 0.05 0.02 0.310 
0.021 0.07 0.02 0.320 
0.007 0.00 0.01 0.330 
0.013 0.00 0.02 0.450 
0.010 0.02 0.01 0.490 
0.009 0.02 0.05 0.370 
0.004 0.01 0.02 0.550 
0.020 0.00 0.08 0.340 
LAT LONG 
0-022 0.70 
0.018 0.86 2.7 0.000 
0.009 0.39 0.90 0.000 
0.033 1.00 4.5 
0.029 Polen 2.3 
0.017 1.39 2.0 0.000 
0.031 1.72 264 
0.020 NSEC Te 2ecunc 0. 400 
0.014 202 1.7 0.500 
0.014 Lad 1.04 0.160 
1.5 


CHLORO SCHI OSK 


A DEPTH 
METRES 
0.3 
5.3 
0.3 
7.7 
Ol 
3.6 
0.1 
4.9 
0.2 
5.4 
0.2 
6.0 
0.5 
7.3 
0.3 
9.9 
0.2 
4.3 
0.3 
404 
0.3 
302 
0.1 
660 
0.2 
6.9 
0.5 
£64 
0.2 
4.2 
0.2 
6.3 
0.2 
2001 
Ol 
4.2 
0.5 
40.2 
1.0 
22.5 
1.0 
1902 
0.5 
14.1 
1.0 
15.5 
1.0 
19.5 
0.9 
13.9 
0.5 
16.8 
004 
29.8 


STN NO 1046 


SAMP OTE 
OY MO YR 


0€ 06 72 
07 06 72 
09 06 72 
29707 siz 
30 07 72 
31 07, 72 
16 09 72 
18 09 72 


21,09), 7-2 


STN NC 1947 


10 06 72 
SLeOteate 


22 09 72 


HOUR 
LMT 


1629 
9841 
1897 
0845 
1505 
0830 
1450 
1955 
14590 


1425 
2150 


1135 


STN NO 1048 


10 06 72 
31 07 72 


22 09 72 


35127 
1406 


1405 


STN NO 2086 


06 06 72 


07 96 72 


09 06 72 


28 07 72 


29.07 72 


16 09 72 


18 09 72 


21 09 72 


1424 


1129 


14390 


1328 


LT55 


LAKE CNTARIO 


WATER 
SAMP TEMP. 
DEG C 


oS 
m 
vu 
pr 
e 


Lei eell oll aol ol oe ed oe oe oe eee 
©) (OOO 88) OC RS. Bs ae ele) ee) en uae 


WANA NN vO 


15.5 


Pe et ee pe pet 


CISS. 
02 
MG/L 


13.00 
12.00 
14.60 
10.30 
11.30 
10.60 

9.00 

2210 
11.00 


3.00 
12.90 


19.90 


SECONDARY NO PICKERING GS 


v.5 13.5 
1.5 
1.5 8.2 
1.5 
05 9.0 
i.5 
225 9.5 
25. 
1.5 10.2 
425 
125 19.4 
325 
1.5 14.0 
1.5 
i.5 9.0 
1.5 
13.5 


13.60 


14.00 


14.60 


2.09 


12-20 


13.20 


10.50 


12.00 


11.00 


SLO 


LAT 
PER CENT TURB. PH TOT ALK 
OXYGEN SACKSON IN SITU CACO3 
SAT UNITS MG/L 
9.0 
426 
209 
209 
220 
2.4 
665 
526 
4.8 
LAT 
2.9 
107 2.6 128 
4.5 
LAT 
202 
209 
2.5 
LAT 43 48 32 
130 2.9 9.190 198 
1i9 1.8 8.60 114 
126 1.8 7295 102 
105 126 102 
108 1.8 98 
138 2.0 97 
101 4.5 7260 109 
104 264 7.58 Ly 3 
105 301 7.70 112 


COND. 
25C 
UMHOS 


369 
352 
348 
387 
370 
382 
352 
353 


361 


357 


366 


342 
350 


343 


338 


340 


338 


353 


352 


350 


345 


355 


344 


CHLORIDE 
MG/L 


256 


LONG 79 04 29 


306 


296 


296 


29. 


296 


30. 


296 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


PHENOLS 


PPB 


v Oo Ww BY RY NY NH NY W 


STN NO 1046 


SAMP DTE 
OY MO YR 


HOUR 
LMT 
06 06 72 1629 
07 06 72 0841 
09 06 72 1807 
29 07 72 0845 
BOWOT we el 5>05 
31 07 72 0830 
16 09 72 1450 
TShOS 721055 


2: 09 72 1450 


STN NO 1047 


10 06 72 1425 


31 07 72 1150 


22409) Te 1t35 


STN NO 1048 


10 06 72 1517 


BE OT) Te L406 


22 09 72 1405 


STN NO 1086 


06 06 72 1424 


O07 06 72 1120 
09 06 72 1430 
28 07 72 1429 
ZO sOen LEO 
SOUOT we Less 
16 09 72 1205 
18 09 72 1328 


ZLECIRT 2aL soo 


LAKE CNTARIO 


SAMP 
DEPTH 


ee ol ld 
€' 6 @ 8 Boe. 6:5" ©) (6.'°S OF 6 167 OF Ore. 6 


WW U7 01 UT UT UT) UT 07 FT 21 OT ut 01 UT 


SECONDARY NO PICKERING GS 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


142. 


64. 


6B. 


=a 


LAT 
FECAL MeFe TOTAL DISS 
COLIFORM ENTER. P P 
MF/100ML MF/1O0ML MG/L MG/L 
LAT 
0.024F 0.014F 
LAT 
1. 1. 0.017 0.009 
1. 1. 0.024 0.014F 
1. 1. 0.014 0.005 
1. 1. 0.015 0.009 
1. 1. 0.022 0.003 
1. 1. 0.012 0.007 
66 4e 0.019 0.005 
26 1. 0.012 0.008 
26 1. 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.14 
0.08 


0.04 


LAT 43 48 32 


0.13 


0.25 


0.17 


F 


LONG 
AMMONTA TOTAL 
NH3-N OFGNC N 
MG/L MG/L 
0.98 0.220 
0.08 0.250 
0.06 0.230 
0.07 0.270 
0.22 0.320 
0.12 0.200 
0.03 0.210 
0.05 0.240 
0.20 0.320 

LONG 
0.01 F 0.320 
0.08 F 0.220 
0.35 0.290 

LONG 
0.04 0.240 
0.01 0.150 
0.01 0.240 

LONG 79 04 29 

0.02 0.260 
0.01 0.330 
0.02 0.150 
0.04 0.170 
0.0} 0.270 
0.02 0.240 
0.01 0.280 
0.01 0.210 


CHLORO 
A 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


STN NO 1987 


SAMP DTE HOUR 
BY MO YR LMF 


0& 06 72 1440 


07 


09 


28 


29 


30 


1é 


18 


03 


04 


24 


25 


11 


pe 


06 


06 


07 


07 


O7 


92 


9° 


09 


Fes Sa 02 


72 3440 


72 1424 


2eez0 


ere US| 


42 2322 


Th, d47Haho) 


STN NQ 10688 


0€ 


06 


06 


O7 


07 


07 


nie Bienes 


72 1347 


72 1300 


21249 


LAKE CNTARIO 


SECONDARY NO PICKERING 


WATER 
TEMP, 
DEG C 


14.0 


10.0 


18.9 


16.5 


=a — 


Gs 
DISS. PER CENT TURB. 
02 OXYGEN JACKSON 
MG/L SAT UNITS 
13.40 126 1.8 
14.90 12° 1.658 
14,40 122 1.8 
12.40 107 S55 
12.20 10° Gare 
eared) 124 gee 
10.20 97 625 
10.40 al 209 
11.30 106 ake 
13.90 125 Ae 
13.20 117 ee 
14.40 128 eye 
10.2¢ 92 Dae 
11.60 191 1.6 
12.60 112 1.8 
9.°0 102 
10.00 105 7.0 
10.00 102 Eat 


LAT 43 48 26 
PH TOT ALK 
IN SITU CACO3 
MG/L 
9.15 108 
8.50 108 
8.00 106 
98 
98 
105 
7.65 112 
7,50 112 
7.15 88 
LAT 
8.60 100 
8.60 100 
8.90 104 
112 
100 
114 
7.90 ea) 
8.00 118 
8.00 110 


LONG 


LONG 


79 04 17 
COND. 
25C CHLORIDE 
UMHOS MG/L. 
337 29. 
349 30. 
338 29, 
350 29. 
254 29. 
349 20. 
346 30. 
254 29. 
2hk 296 
357 20, 
344 30. 
342 20. 
353 29, 
249 Re 
351 25. 
30. 
354 ate 
34} 29. 


TOTAL 
TRON 
MG/1. 


PHENOLS 


PPB 


-113- 


LAKE CNTARIO 


STN NO 1087 SECONDARY NO PICKERING GS 
TOTAL FECAL MeFe TOTAL 

SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P 

DY MG YR LMT DEPTH MF/1OOML MF/1OOML MF/1O0ML MG/L 

0S 06 72 1440 
1.5 4e de 2. 0.059 
1.5 

07 06 72 1102 
1.5 26 1. 1. 0.012 
1.5 

09 06 72 1440 
1.5 10. i. 1. 0.022 
1.5 

28 07 72 1434 
1.5 20. 1. 1. 0.010 
1.5 

CA} (oh area 3p Wee) 
1.5 28.6 Le 1. 0.014 
eS 

30 07 T2 1243 
1.5 1. 1. 1. 0.010F 
1.5 

TSROSsr2eebt 
1.5 330. le 4e 0.020 
1.5 

18° 0S7 7.271322 
eid 72. le be 0.012 
1.5 

21 09 72 1200 
1.5 346 26 le 0.020 
1.5 

STN NO 1088 

O2n06aiTeulele 
1.5 40. 26 1. 0.033 
1.5 

04 06 72 1246 
1.5 446 1. 1. 0.026 
1.5 

OS 06 72 1245 
1.5 30. i. le 0.036 
1.5 

24 07 72 3053 
1.5 0.028 
1.5 

25 07 T2 2347 
1.5 0.025F 
1.5 

et Or 2.2200 
1<5 460. 10. Be 0.022 
1.5 

10°09) 72 31305 
2.5 2000. 144. be 
1.5 

DINOS Tie Vei7, 
1.5 172. 26 0.054 
1.5 


12 09 72 1247 
ine 0.040 
1 S 


LAT 43 48 26 


DISS 
) 
MG/L 


0.003 


0.009 


0.006 


0.004 


O.O0L0F 


0.006 


0.907 


0.007 


LAT 


0.004 


0.011 


0.005 


0.008 


0.012F 


0.006 


NITRATE 
NO3=N 
MG/L 


0.12 


Oud 


0.16 


0.13 


LONG 7S 04 17 


A 


LONG 


MMONTA 
NH3-N 
MG/L 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.200 


0.290 


0.550 


0.210 


0.430 


0.330 
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A 


Ww 
. 
nr 


eit 


SCHI DSK 
DEPTH 
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2.0 
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. 
° 
a 
> 


068 Co 


+069 


“105 


y 
SS 


~ 2 
o 
3 Rea ioe 


Ao 


17-015 
17-014 


PICTON 


“sie 


17-O1 


Fi7-010 
17-012 
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' “128 “ne eels Pi see } 
131 "24. «1007 "3 | oe f 
120717 5 ¢ O7445 INSERT A’ 
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77°00" 


MONITOR STATIONS FOR LAKE ONTARIO 


45 3x0 
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> 4#00 


Lake Ontario 
Station Location Map 
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BELLEVLL 


May |2- June 29/72 
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: a ~~ 
OSHAWA ,¥ a <o 
z Le, 9 PORT HOPE |, COBOURG 
5 o~*,° e of e@ o® «© ° 
x SCARBOROUGH “e® °° . © © rad 
Of e 
\ METROPOLIT, ¥ e 


x» \ TORONT 
; aby A ‘4 CENTRAL SECTION 


LAKE ONTARIO 


Qakyiite / © WESTERN SECTION EASTERN SECTION 


WILSON 


ST. ly | ON 
CATHARINES), ©] THE LAKB 
a4 iS 

«ae & ad 


CRUISE 2 


@. July 15 - Aug. 18/72 

aay, OSHAWANS, & fe, 
% o> 2 2 PORT HOPE? COBOURG 
er" x SCARBOROUGH  9e®"° te ‘ e a ° e 

METROPOLITA 2 = sd 

TORONTOY > 

= Ff < e? e 
SORT, ole, ° CENTRAL SECTION 
os LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION EASTERN SECTION 


TURBIDITY (JTU) 
£24 
25-37 
3.8 -5.0 
> 5.0 


. 
“Turbidity — cruise 1 and cruise 2 


OSHAWA .%& 
3 9 
x Pas 
SCARBOROUGH = 
Of oO e 


WESTERN SECTION 


CRUISE 3 
Aug. 3!- Oct. 30 


& ee, 
x We 
PORT HOPE L~ COBOURG 
e 
° e a @e° e 


° 
CENTRAL SECTION 


LAKE ONTARIO 


TURBIDITY (JTU) 
£24 

2.5 -3.7 

3.8-5.0 


> 5.0 


EASTERN SECTION 


CRUISE | 
May 12- June 29/72 
Insert A ~~ 
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PORT HOPE |.” COBOURG 
e*e ee e 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION EASTERN SECTION 
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PORT HOPEG” COBOURG 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION EASTERN SECTION 


CONDUCTIVITY (g/l!) 
S 325 

326-335 

336-345 

> 345 


ity — cruise 1 and cruise 2 
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OSHAWA 
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CRUISE 3 


Aug. 31 - Oct. 30/72 


g Re, 


, , 
ete Yo 


9 PORT HOPE }~ COBOURG 
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CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


CONDUCTIVITY (zmhos/cm at 25°C) 
< 325 

326 -335 

336 -345 
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WESTERN SECTION 
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CRUISE | 
May !2- June 29/72 


& 
Ca CY, 


PORT HOPE L™ COBOURG 
se e A 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


CRUISE 2 
July 15 - Aug. 18/72 
ae 


fo 
PORT HOPEG” COBOURG 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


TOTAL COLIFORM (COUNT/I00 ml) 
£10 

11-100 

101 -1000 

> 1000 


BELLEVILLE 


: NORTH 
EASTERN SECTION 


EASTERN SECTION 


EASTERN SECTION 


CRUISE 3 
Aug. 31 - Oct. 30/72 


3 a ~ 
OSHAWA .¥ < 
2 Ley, Aer ~ PORT HOPE L” COBOURG 
Wak a sae oe 
SCARBOROUGH 
OY e 
METROPOLIT; ; 
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11-100 
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<9 
PORT HOPEG” COBOURG 
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CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


TOTAL P (y1g/!) 
$15 

16-25 

26-35 

36-45 
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TOTAL P (4219/1) 
$15 

16-25 

26-35 

36-45 
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> © Gene, 


CENTRAL SECTION 
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NITRATE (11/1) 
< 50 

51-100 

101-150 
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2 NORTH 
EASTERN SECTION 


e 


EASTERN SECTION 


EASTERN SECTION 


“sea 


Nitrate — cruise 1 and cruise 2 
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OF e 


WESTERN SECTION 
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CRUISE 3 


Aug. 31 - Oct. 30/72 


. Xe, 


% - 
Og, OSHAWA 0 yi et, 


% PORT HOPE,” COBOURG 
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CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


NITRATE (j1g/1) 
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51-100 

101-150 
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EAST 


EASTERN SECTION 


NORTH 
ERN SECTION 


CRUISE | 
May !2- June 29/72 
& _. 
<3 ‘Ye 
PORT HOPE }” COBOURG 
Cane > 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION 


CRUISE 2 
July 15 - Aug. 18/72 


Se 
PORT HOPE%® COBOURG 
SCARBOROUGH 2. ce 
METROPOLITA 
TORONTO% 


©. car. y. Te CENTRAL SECTION 
ee LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION 


ORGANIC N (41g /\) 
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251-350 
351-450 

>450 


EASTERN SECTION 


EASTERN SECTION 


SCARBOROUGH 
4 e 


= 
‘ METROPOLIT; 
» \ TORONTO ‘0 


BH SCG 


WESTERN SECTION 


ST. 68 
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a ee 
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ie 


CRUISE 3 
Aug. 31 - Oct. 30/72 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


ORGANIC N (49/1) 
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251-350 

351-450 

> 450 


EASTERN SECTION 


: 


12- June 29/72 
——_ A May / 


ens NORTH 
CENTRAL SECTION : EASTERN SECTION 


LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION EASTERN SECTION 


CRUISE 2 
July 15 - Aug. 18/72 


, 
PORT HOPEG” COBOURG 


e 
CENTRAL SECTION 


LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION EASTERN SECTION 


CHLOROPHYLL A (j1g/I) 
S 22 

23-4.4 

4.5-6.6 

6.7-8.8 

>8.8 


y 
cruise 1 and cruise 2 


CRUISE 3 


Aug. 31 - Oct. 30/72 


OSHAWA .¥% 
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o> e e 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION EASTERN SECTION 


CHLOROPHYLL A (j1g/1) 
S212 

2.3-4.4 

4.5-6.6 

6.7- 8.8 

> 8.8 


a ye ee ene 


v 
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Chlorophyll a — cruise 3 


aa 
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Se. 
_ 


Insert A 


CRUISE | 
Moy I2- June 29/72 


& a ee, 
OSHAWA .% fe, Sto 
PORT HOPE L* COBOURG 


e Pe ee? 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION 


WILSON 


CRUISE 2 
July 15 - Aug. 18/72 
me 
a ANY m, 
E g PORT HOPEQ® COBOURG 


CENTRAL SECTION 
LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION 


SECCHI DISC (metres) 
>3.4 

27-3.4 

1.9-2.6 

S18 


f NORTH 
EASTERN SECTION 


EASTERN SECTION 


EASTERN SECTION 


- cruise 1 and cruise 2 


CRUISE 3 
Aug. 3! - Oct. 30/72 


Insert A 
% & Se 
Ci OSHAWA ol a fo 
x % PORT HOPE }” COBOURG 
2 e ‘e* e % ° 


SCARBOROUGH 
N 5 e 


e NORTH 
EASTERN SECTION 


e 
CENTRAL SECTION 


LAKE ONTARIO 


WESTERN SECTION EASTERN SECTION 


WILSON 


SECCHI DISC (metres) 
> 3.4 

2.7-34 

1.9- 2.6 

PA) 


“Secchi Disc — cruise 3 


To eee 


BAY OF QUINTE 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 


oY 


18 


oc 
19 


20 
27 


28 


29 


pie 
16 


LT, 


18 


26 


oc 
28 


oc 
29 


18 


oc 
19 


20 


27 


DC 
28 


29 


oc 
16 


oC 
17 


oc 
18 


oC 
26 


oC 
28 


oc 
29 


MO YR LMT 


O5 Fe 1119 


I 1.0 
05 72 1824 


05 T2 0935 


06 72 0842 


06 72 1650 


1705 


06 72 0915 


Eb zZs0 
08 72 0856 


08 72 1720 


938 72 0916 


10 72 0920 


It +265 
10 72 1536 


lace) 
10 72 0854 


STN NO 


05 72 1106 


Ll -220 
05 72 1832 


05 72 0920 


06 72 0829 


I 2.0 
06 72 1655 


06 72 O911 


Fy 2ic0 
08 72 0845 


wre a0 
08 72 1726 


I 2.5 
08 72 0910 


I 2.0 
10 72 0911 


D235 
10 72 1540 


i 235 
10 72 0850 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


BAY OF QUINTE 


SD 1.5 


So 1.5 


SD 1.5 


so i.5 


SO 1.5 


So 1.5 


so 1.5 


Sod 1.5 


SD 1.5 


So 1.5 


SD 1.5 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


1504 


18.6 


17.2 


18.9 


21.7 


21.0 


21.0 


19.8 


19.5 


15.8 


17.9 


17.4 


19.2 


21.7 


20.9 


19.8 


19.6 


19.8 


Tel 


DISS. 

02 

MG/L 
12.00 


12.00 


12.20 


9.60 


10.70 


11.20 


11.80 


11.80 


12.30 


12.00 


9.80 


9.40 


11.00 


11.80 


11.40 


-150- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


119 


86 


122 


107 


119 


106 


108 


97 


90 


92 


97 


129 


124 


97 


101 


113 


106 


89 


91 


97 


93 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


2.9 


IN 


LAT 44 03 45 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.80 97 
8.90 98 
8.90 100 
7260 104 
8.50 110 
8.30 104 
8.25 110 
8.30 102 
8.60 100 
8.10 96 
110 

115 

116 


LAT 44 04 24 


9.00 


7240 


100 


96 


104 


98 


104 


108 


104 


122 


110 


LONG 77 34 37 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


224 


228 


225 


232 


239 


240 


242 


238 


245 


258 


274 


272 


LONG 77 34 24 


220 


225 


230 


229 


239 


239 


242 


249 


251 


260 


265 


266 


MG/L 


4e 


4. 


4e 


4 


5. 


6. 


60 


Te 


5 


4e 


4e 


5 


Be 


4e 


66 


66 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.15 


0.10 


0.25 


0.10 


PHENOLS 


PPB 


SANG i 


BAY OF QUINTE 


STN NO 1 LAT 44 03 45 LONG 77 34 37 
TOTAL FECAL MoFe TOTAL OISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI OSK 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH MF/1O00ML MF/1LOOML MF/1LOOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
18 05 72 1119 1.6 
1.5 3366 8. 1. 0-026 0.007 0.01 0.01 0.500 
DC)- 1 140 N 2 So 1.5 16.7 
19 05 72 1824 1.2 
1.5 1640. 2e le 0.028 0-004 0.01 0.00 0.450 
1.5 15.8 
20 05 72 0935 1.5 300. l. le 0.028 0.006 0.00 0.01 0.480 
1.5 13.1 
27 06 72 0842 0.8 
1.5 0.060F 0.020F 0.00 0.0L 0.690 
1.5 16.8 
28 06 72 1650 0.6 
1.5 140. 4e le 0.031 0.007 0.00 0.01 0.480 
1.5 15.3 
1705 0.6 
1.5 560. 282 2966 0.029 0.006 0.0L 0.01 0.460 
1.5 18.7 
29 06 72 0915 1.0 
1.5 700. 1. le 0.042 0.007 0.00 O.OL 0.590 
oc I 220 N 2 SD 1.5 10.8 
16 08 72 0856 0.8 
1.5 15700. le 4e 0.066 0.012 0.00 0.05 L 0. 810 
1.5 2265 
17 08 72 1720 04 
1.5 CNT LOW le Ge 0-112 0.033 0.00 0O.O5 L 0.900 
1.5 38.0 
18 08 72 0916 0-8 
1.5 TNTC le 2e 0.076 0.016 0.00 0.05 L 0.780 
1.5 41.9 
26 10 72 0920 2-0 
1.5 1000. 2e 1. 0.030 0.2005 0.02 0.02 0.610 
(je 8S ae Nieez sod 1.5 14.0 
28 10 72 1536 1.5 
1.5 0.027 0.004 0.02 0.02 0.620 
DCS Is 205 KN 2 so 1.5 11.4 
29 10 72 0854 1.7 
Le 550. le 4e 0.039 0.008 0.04 0.03 0.620 
1.5 10.9 
STN NO 2 LAT 44 04 24 LONG 77 34 24 
18 05 72 1106 1.1 
1.5 3046 4e le 0.025 0-008 0.01 0.02 0.480 
0G F 2.20 N 2 SD 1.5 15.1 
19 05 72 1832 1.5 
1.5 640. le le 0.025 0.004 0.00 0.00 0.400 
1.5 15.8 
20 05 72 0920 1.0 
1.5 452. le le 0.046 0.017 0.01 0.01 0.490 
1.5 12.1 
27 06 72 0829 1.2 
1.5 0.056F 0.007TF 0.00 0.01 0. 530 
Oc I 2.40 Nigee SD 1.5 1523 
28 06 72 1655 1.0 
1.5 110. le le 0.031 0.006 0-00 0.01 0.510 
1.5 15.2 
29 06 72 0911 1.0 
1.5 310. l.e le 0.046 0.009 0.00 0.01 0.520 
DC re 20. N 2 SD Le 12.2 
16 08 72 0845 0.9 
ie) 10. le le 0.076 0.011 0.00 0.05 L 0.990 
bc) 6ICh6 6220 N 2 SD 1.5 27.6 
17 08 72 1726 0.7 
1.5 14000. TNTC 12. 0.046 0.009 0.00 0.05 L 0.550 
PCr 205 Nie: SD 1.5 16.7 
18 08 72 0910 1.0 
1.5 TNTC TNTC Be 0.070 0.033 0.02 0.05 L 0.510 
DG ft [2.0 N 2 SP) 1.5 17.8 
26 10 72 O9LL 2-0 
1.5 620. le Ze 0.038 0.010 0.02 0.03 0.580 
DER 1 Zed N 2 SD 1a5) 1564 
28 10 72 1540 2.0 
1.5 0-029 0.004 0.00 0.01 0.660 
Deir cieD N 2 SD 1.5 11.3 
29 10 72 0850 2-0 
1.5 230. le 1. 0.054% 0-014 0.01 0.01 0. 700 
1.5 10.5 
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SAMP DTE HOUR 


DY 


MO 


YR LMT 
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oc 
19 


20 
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oc 
ras) 


oc 
16 


oC 
17 


oc 
18 


DC 
26 


138 


DC 
19 


CC 
20 


oc 
27 


DC 
28 


uc 
29 


Oc 
lo 


Cc 


Lia 


oc 
13 


cc 
26 


DC 
23 


oc 
29 


oc 


05 


06 


5 N 
72 1845 


72 0910 


72 0820 


2.0 N 
72 0905 


2.0 N 
72 0830 


2.0 N 
Teekis > 


205 N 
72 0902 


220 N 
72 0903 


225 N 
72 1548 


205 N 
72 0840 


3 


STN NO 4 


05 


I 
05 


2 EL ST: 


3.0 N 
722153 


207 N 
T2 0950 


1.8 N 
72 0914 


205 N 
V2 L625 


Zio N 
72 0941 


225 N 
72 0930 


2.5 N 
K2et652 


205 N 
72 0942 


01D, N 
72 0950 


3.0 N 
Ti7A SUB NO) 


30 N 
72 0921 


30 N 


2 


Nm 


BAY OF QUINTE 


SD 


SD 


SD 


Ne) 


SD 


SD 


SD 


SD 


Sie) 


SO 


SD 


SD 


sD 


SD 


SD 


SD 


SO 


$9 


SO 


WATER 
TEMP. 
DEG C 
15.3 


18.2 


17.3 


18.9 


20.3 


20.0 


19.8 


19.5 


720 


1664 


18.4 


17.4 


19.2 


23.0 


21.5 


20.8 


19.7 


19.8 


OISS. 

02 

MG/L 
10.240 


10.00 


10.20 


8.40 


8.20 


12.00 


12.40 


11.60 


12.00 


12.40 


12.20 


7240 


12.00 


11.10 


10.00 


9.60 


10.00 


11.20 


11.50 


11.20 


Too 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


103 


105 


105 


90 


101 


89 


98 


95 


99 


102 


oD) 


131 


79 


138 


125 


109 


95 


92 


TURBes 
JACKSON 
UNITS 


344 


LAT 44 05 52 


PH 
SITU 


8.85 


7290 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


S6 


108 


108 


96 


114 


120 


LAT 44 08 45 


8.90 


7240 


8.30 


8.40 


98 


104 


104 


106 


114 


108 


94 


118 


118 


Lili 


LONG 77 33 54 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


230 


238 


236 


233 


235 


249 


253 


281 


278 


LONG 77 23 36 


224 


228 


234 


239) 


240 


240 


241 


241 


260 


263 


268 


MG/L 


66 


4e 


4. 


5e 


Te 


4e 


4e 


5e 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.30 


0.15 


PHENOLS 
PPB 


aS ae 


BAY OF QUINTE 


STN NO 3 LAT 44 05 52 LONG 77 33 54 
TOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI DSK 

SAMP OTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 

DY MO YR LMT DEPTH MF/LOOML MF/1OOML MF/1OOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 

18 05 72 1055 1.0 
1.5 TNTC 234.6 116. 0.048 0.013 0.08 0.06 0.610 

oc I 05 N 2 3D) 1.5 12.9 

19 05 72 1845 1.0 
1.5 860. 20 226 02046 0.004 0.04 0.00 0.650 
1.5 16.2 

20 05 72 0910 1.0 
Led 26 104. 0-044 0.008 0.04% 0.02 6.560 
1.5 13.90 

27 06 72 0820 1.0 
1.5 0.066 0.020 0.04 0.98 0.750 

Be 0 AAO) N 2 18) 1.5 10.4 

29 06 72 0905 0.6 
1.5 690. 4e 28, 0.060 0.011 0.01 0.02 0.800 

DG 1 220 N 2 SD 1.5 13.1 

16 08 72 0830 0.9 
1.5 TNTC 2966 160. 0.039 0.015 0.02 0.01 1.010 

DG 52's N 2 SD 1.5 11.3 

Lf O08 F¥2 TSS 0.9 
1.5 58000. TNTC 166.6 0.050 0.010 0.01 O-.05 L 0.530 

HE 9 ASD N 2 SD 1.5 11.7 

18 08 72 0902 1.0 
1.5 90000. 288. 116. 0.064 0.018 0.03 0.05 L 0.490 

dpc I 2.0 N 2 SD 1.5 10.5 

zZ6 10) 72 0903 1.0 
1.5 88000. TNTC CNY LOW 02110 02042 0.09 0.12 0.610 

DCE 263 N 2 SD 1.5 6.7 

28) 10) T2) 15948 220 
er 0.029 0.005 0.03 0.01 0.580 

DG Gl 225 N 2 SD 1.5 Gel 

29 10 72 0840 1.5 
NS} 59000. 920. 500. 0.200 0.060 0.06 0.14 0.960 
1.5 3.9 

STN NO 4 LAT 44 08 45 LONG 77 23 36 

18 05 72 1151 1.6 
1.5 2646 4 1. 0.064 0.046 0.01 0.01 0. 530 

DOr 3.0 N 2 SD le : 17.0 

T9VO5 72, LI53 bast 
1.5 2200. le le 0-028 0.004 0.02 0.00 0.440 

DGD 1 Zeit N 2 SD 1.5 16.8 

29°05 72 0950 Te0 
1.5 584.6 le 1. 0.032 0-007 0.01 0.02 0.680 

DE 158 Nez SD 1.5 14.6 

27 06 72 0914 0.8 
Ava: 0.059 0.014 0.62 0.02 0.590 

ye 0 ARS) Ni SD 1.5 14.7 

28 06 72 1625 0.5 
Lad, 486 2e 2e 0.052 0.014 0.00 0.01 0.590 

DEee tees N 2 SD 1.5 18.4% 

29 06 72 0941 1.0 
1.5 144. 1. le 0-054 0.612 0.00 0.01 0. 700 

DG 1 265 Np G2 SD 1.5 11.6 

16 08 72 0930 C.9 
1.5 TNTC le i. 0.064 0.009 0.00 0.05 L 0. 730 

BG, I 2.5 N 2 SD 1.5 2320 

17 08 72 1652 0.5 
1.5 14000. 1. le 0.096 0.010 0.00 0.05 L 0. 800 

DG at ad N 2 SD 1.5 30.8 

18 08 72 0942 O.7 
1-5 TNTC le 2. 0.083 0.021 0.00 0.05 & 0.720 

DO 2a) N 2 SD 1.5 40.3 

26 10 72 0950 < 2.0 
1.5 1140. 20. 54.6 02036 0.006 0.05 0.02 0.610 

DE 3.0 N 2 SD 1.5 19.6 

ZoeLO) 2 F5E0 1.7 
1.5 0.056 0.020 0.01 0.02 0.600 

DOW FT §3i50 Nie: SD a5 14.0 

29 10 72 0921 1.5 
1.5 7506 2e le 0.044 0.009 0.02 0.02 0.690 


DC 2 310 N 2 SD 1.5 14.4% 
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DY 


MO 


YR LMT 
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OC 
19 


20 


ea 


oc 
28 


oc 
29 


oc 
16 
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17 
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oC 
28 
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29 


oc 


18 


oc 
19 


oc 
20 


oc 
27 


ele 
28 


oc 
29 


oc 
16 


ag 


oc 
29 


05 


06 


08 


10 


20 
72 1736 


72 1002 


72 0927 


1.0 
72 1615 


1.0 
72 0950 


1.0 
72 0940 


1.5 


72 1642 


72 0952 


72 0959 


1.5 
72 1502 


1.5 
72 0928 


1.5 


STN NO 


05 


V2 0230 


1.9 
72 1720 


1.2 
72 1018 


1.5 
200939) 


3.0 
72 1603 


3.0 
72 1001 


320 
72 0953 


72 1629 


320 
72 1004 


3.0 
72 1010 


3.5 
72 1451 


4.0 
72 0940 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


5 


6 


BAY OF QUINTE 


SO 


SD 


So 


SD 


So 


SD 


So 


SD 


SD 


SD 


SO 


SO 


SD 


SD 


So 


N19) 


so 


So 


WATER 
TEMP. 
OEG C 
16.5 


18.4 


17.6 


19.3 


22-4 


21.3 


20.9 


16.2 


17.8 


17.4 


19.4 


22.3 


21.2 


20.7 


20.0 


19.9 


DISS. 
02 
MG/L 


12.00 


10.40 


10.10 


10.00 


9240 


10.20 


11.40 


11.40 


11.60 


12.00 


11.40 


11.80 


7-60 


11.00 


7-60 


11.20 


11.60 


11.70 


15 4— 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 

122 


127 


125 


84 


94 


96 


121 


122 


82 


104 


100 


87 


83 


93 


96 


96 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


2.7 


IN 


LAT 44 09 15 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.90 96 
8.90 98 
8.80 96 
7250 107 
8.40 106 
8.35 116 
8.20 108 
8.50 105 
7.80 109 
110 

118 

116 


LAT 44 09 45 


8.90 


8.40 


98 


102 


100 


114 


106 


104 


98 


118 


114 


118 


COND. 
25C 
UMHOS 


224 


221 


223 


232 


239 


241 


237 


238 


240 


264 


275 


220 


221 


220 


235 


240 


246 


235 


238 


239 


269 


276 


268 


LONG 77 21 39 


CHLORIDE 
MG/L 


4e 


4. 


Ge 


4 


4 


5e 


6. 


66 


LONG 77 16 24 


4e 


4e 


4. 


5. 


4 


4e 


66 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.15 


0.10 


0.20 


0.15 


0.10 


PHENOLS 


PPB 


=5o= 


BAY OF QUINTE 


STN NO 5 LAT 44 09 15 LONG 77 21 39 
TOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI DSK 

SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. Pp Pp NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 

DY MO YR LMT DEPTH ME/LOOML MF/1LOOML MF/1LOOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 

18 05 72 1211 1.3 
1.5 172. Hes Ne 0.026 0.004 0.01 0.00 0.490 

oc I 20 N 2 SD 1.5 15-6 

19 05 72 1736 Pe 
1.5 436. 1. ie 0.026 0.003 0.00 0.00 0.430 
1.5 9.0 

20 05 72 1002 1.5 
1.5 4366 1. re 0.027 0.006 0.00 0.02 0.440 
1.5 10.3 

27 06 72 0927 1.0 
1.5 0.058 0.013 0.00 0.01 0.610 

DCMI cOne NE 2 SD 125 14.7 

28 06 72 1615 0.9 
1.5 60. i Qe 0.054 0-013 0.00 0.01 0.610 

ms sf diy Th 2 sD 1.5 see 

29 06 72 0950 120 
1.5 108. ie 6 0.046 0.013 0.00 0.01 0.590 

ye or ep hy 2 SO 1.5 11.7 

16 08 72 0940 0.8 
1.5 3080. fis Iie 0.086F 0. 006F 0.00 F 0.02 F 0.920 

DCMI loan Ne 2 SD led: 30.1 

17 08 72 1642 0.5 
1.5 5 800. be Ze 02104 0.012 0.00 0.05 L 0.580 

18 08 72 0952 0.8 
1.5 11000. De 2 0.070 0.020 0.00 0.05 L 0.660 
1.5 35.8 

26 10 72 0959 2.0 
1.5 290. 20. 30. 0.037 0.005 0.03 0.02 0.690 

DCMI Di Nie SD 1.65 20-5 

28 10 72 1502 1.3 
1.5 0.037 0.006 0.02 0.02 0.680 

SCL Nlco nN 2 3 kas 2028 

29 10 72 0928 1.7 
1.5 140. 2% 4e 0.044 0.006 0.02 0.02 0. 860 

we h Me Mh 2 SD 1.5 17.8 

STN NO 6 LAT 44 09 45 LONG 77 16 24 

18 05 72 1230 1.3 
aS 60. 1. De 0.064 0.044 0.00 0.00 0.470 

ae i ee IN 2 SD 165 16.0 

19 05 72 1720 1.5 
1.5 566 ie he 0.025 0.004 0.00 0.00 0.450 

DOMBL eels 2m N 2 SD 1.5 10.2 

20 05 72 1018 1.5 
1.5 326 its le 0.020 0.005 0.00 0.01 0.590 

ye ih Noe I S168 929 

27 06 72 0939 0.7 
1.5 0.066 0.016 0.01 0.02 0.640 

we i Sho Tf 2 SDE eS 19.7 

28 06 72 1603 0.8 
1.5 40. Ne es 0.060 0.014 0.00 0.01 0. 630 

Te t Bao i 2 SDM 19.8 

29 06 72 1001 0.8 
1.5 28. he te 0.060 0.014 0.00 0.01 0.720 

ey ie SiN SD 15 13.8 

16 08 72 0953 0.7 
1.5 TNTC jes ie 0.096F 0.015F 0.00 F 0.05 L 0. 870 
1.5 32.3 

17 08 72 1629 0.6 
1.5 30000. Is a5 0.110 0.034 0.00 0.05 L 0.900 

ie 36 Se i 2 SD 165 26.7 

18 08 72 1004 0.7 
1.5 TNTC fle Me 0.096 0.032 0.00 0.05 L 0.750 

DC) ale 3ie0 oN! 22 SD) 165 2402 

26 10 72 1010 2.0 
1.5 160. 4e Tie 0.044 0.007 0.01 0.04 0.650 

DG. 2 $325). 0N 2 SD 1-5 17.6 

28 10 72 1451 1.3 
1.5 0.050 0.006 0.01 0. 02 0.700 

OG denes0n ON 2 SD 125 22.1 

29 10 72 0940 1.5 
1.5 900. 14. 18. 0.056 0.008 0.02 0.03 0. 840 


oc I 265 N 2 8) 1.5 23.6 
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DG Sa 
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pe 1 
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72 1621 
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325 N 
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Tie NRO) 
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led N 
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200 N 
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2.0 N 
T2 L615: 
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2, LO21 


220 N 
12, 1034 


2.5 N 
72 1440 


2.5 N 
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N 


BAY OF QUINTE 


sod 


SD 


SD 


SO 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SO 


SD 


SD 


so 


SD 


SD 


WATER 
TEMP. 
DEG C 
16.4 


17.7 


16.7 


19.6 


PRN) 


21.8 


20.5 


20.0 


19.9 


Tel 


17.2 


LifisD 


17.4 


19.7 


21.8 


21.0 


20.5 


20.0 


19.9 


DISS. 

02 

MG/L 
12.00 


12.00 


11.80 


11.60 


9.90 


7240 


8.00 


11.20 


11.80 


11.80 


12.30 


12.00 


11.70 


10.80 


7240 


11.10 


11.80 


11.50 
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114 
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118 


LONG 77 15 00 


COND. 
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UMHOS 
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233 


241 
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274 
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CHLORIDE 
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4 
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5e 


5e 


5e 


LONG 77 13 18 
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247 
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TOTAL 
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MG/L 
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M0 -40K3 N 
OS eiZe RTL. 
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jE BUCKS N 
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I 365 N 
08 72 1000 


I 325 N 
O8PT2 1621 


hs) N 
08 72 1013 


eesleD N 
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I 4.0 N 
LORI 25 E445. 


I 4.0 N 
10 72 0947 
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STN NO 


SAMP DTE HOUR 


DY 
18 
DC 
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Oc 
20 


OC 
Zoli 


oc 
28 


MO YR LMT 
05! 7Z 1247 
I 00 N 
05 72 1658 
if ae) N 
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06 72 0958 


I 2.0 N 
06 72 1555 


LZ 20: N 
06 72 1014 


I 2.20 N 
08 72 1009 


7 200 N 
08 72 1615 


ied N 
08 72 1021 


I 2.0 N 
10 72 1034 


TcieS N 
10 72 1440 


ee N 
10 72 0950 


BAY OF QUINTE 


TOTAL 
SAMP COLIFORM 
DEPTH MF /1LOOML 
1.5 176.6 
SD 1.5 
Ce} 88. 
SD 1.5 
1.5 12. 
SD 1.5 
1.5 
SO 1.5 
oe) L660 
SD 1.5 
1.5 366 
SD Lee 
1.5 TNTC 
SD 1.5 
1.5 13100. 
SD 1.5 
1.5 TNTC 
SD 1.5 
1.5 900. 
SO 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 420. 
SD 1.5 
BAY OF QUINTE 
TOTAL 
SAMP COLIFORM 
DEPTH MF/100ML 
1.5 12. 
SD 1.5 
1.5 2566 
So 1.5 
1.5 12. 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 8. 
SD 1.5 
1.5 286 
SD 1.5 
1.5 TNTC 
SD 1.5 
1.5 9400. 
SD 1.5 
1.5 TNTC 
SO 1.5 
1.5 CNT LOW 
sD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 100. 
so 1.5 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1LO0ML 


4e 


16. 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1 00ML 


1. 


le 


-157- 


MeFeo 
ENTER. 


46 


1. 


12. 


326 


226 


M 


MF/LOOML 


oFe 


ENTER. 


4e 


le 


le 


MF/100ML 


TOTAL 

p 

MG/L 
02.044 


0.024 


0.054 


0.062 


0.060 


0.066 


0.124F 


02144 


02130 


0.044 


00044 


0.044 


TOTAL 
p 
MG/L 


0.019 


0-027 


0.046 


0.066 


0.052 


0.064F 


0.096F 


0.128 


0.096 


0.052 


0.046 


0.054 


LAT 44 09 32 


DISS 

p 

MG/L 
0.020 


0.004 


0.022 


0.018 


0.014 


0.012 


0.044F 


02033 


0.042 


0.011 


0.007 


0.008 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.00 


0.00 


0-00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.02 


0.01 


LAT 44 09 20 


DISS 
) 
MG/L 


0.004 


0.004 


0.021 


0.016 


0.013 


0.050F 


0.032F 


0,037 


0.022 


0.014 


02005 


0.009 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


AMMONTA 
NH3=N 
MG/L 


0.00 


0.00 


0.01 


0.0L 


0.05 


0.02 


AMMONIA 
NH3-N 
MG/L 


0.00 


0.00 


0.03 


0.05 


0.01 


0.01 


LONG 77 15 00 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 
0.430 


0.380 


0.430 


0.670 


0. 730 


0.740 


1.040 


0.990 


0.760 


0,640 


0.700 


0.790 


LONG 77 13°18 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.390 


0.400 


0.440 


0. 700 


0. 610 


0.790 


0. 930 


0.670 


0. 760 


0.650 


0.770 


0.740 


CHLORO 
A 


14.4 


17.8 


31el 


1424 


2207 


27.1 


18-2 


15.0 


18.9 


20.1 


CHLORO 
A 


13.0 


15.2 


11.4% 


17.2 


19.0 


13.6 


15.9 


1566 


24.3 


19.8 


18.7 


20.2 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


200 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


1.4 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 


oY 


18 


oc 
19 


20 


27 


oc 
28 


oc 
29 
oc 
16 


oc 
17 


oc 
18 


oc 
26 


oc 
28 


oc 
29 


oc 


MO 


05 


05 


06 


YR LMT 


72 1308 


20 
72 1642 


72 1049 


72 1013 


3.0 
72. 1537 


320 
72 1027 
3.0 
72 1028 


3-0 
72 1600 


320 
72 1035 


320 
72 1052 


3-5 
72 1427 


325 
72 1003 


2-5 


STN NO 


05 


72 132t 


1.8 
72 1630 


3-0 
72 1102 


1.8 
72 1026 


6.0 
72 1526 


620 
72 1040 


6.0 
72 1043 


72 1546 


6.20 
72 1049 


6.0 
72 1105 


6.5 
72 1412 


6.5 
72 1015 


9 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


10 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


BAY OF QUINTE 


Sie) 


SD 


SD 


SD 


SD 


so 


S30) 


SO 


So 


S30) 


SD 


SO 


<0) 


$d 


SD 


SD 


18) 


SD 


SD 


so 


WATER 
TEMP. 
DEG C 
17.7 


18.0 


16.6 


19.2 


21.0 


2004 


21.0 


20.0 


19-9 


6.8 


720 


18.2 


18.4% 


16.3 


19.3 


2264 


21.7 


20.9 


19.9 


20.1 


6.8 


DISS. 
02 
MG/L 


12.40 


7.00 


T-00-- 


11.60 


11.80 


11.80 


12.20 


11.00 


11.20 


10.00 


7240 


11.40 


12.00 


11.30 


-158- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


129 


96 


78 


76 


90 


95 


99 


128 


116 


113 


86 


105 


93 


76 


81 


93 


101 


93 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


2.7 


LAT 44 09 32 


PH TOT ALK 

SITU CACO3 

MG/L 
8.85 94 
8.90 98 
8.90 100 
7.80 114 
8.10 114 
8.15 116 
8.10 106 
8.15 100 
7.70 124 

114 

116 

117 


LAT 44 11 09 


8.90 


8.80 


97 


102 


100 


112 


106 


108 


106 


98 


114 


123 


COND. 
25C 
UMHOS 


216 


221 


220 


236 


241 


247 


240 


243 


241 


266 


273 


269 


227 


220 


238 


240 


248 


242 


243 


244 


264 


274 


277 


LONG 77 08 20 


CHLORIDE 
MG/L 


4. 


4e 


4e 


4e 


46 


4. 


4 


4e 


5e 


5e 


LONG 77 03 24 


4e 


4. 


4e 


4e 


4e 


4e 


5s 


66 


be 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


0.15 


0.15 


0.10 


0.15 


0.10 


PHENOLS 
PPB 


BAY OF QUINTE 


STN NO 9 
TOTAL 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM 
Dy MO YR LMT DEPTH MF /LOOML 
18 05 72 1308 
1.5 28. 
oc I 20 N 2 SD 1.5 
19 05 72 1642 
1.5 64. 
1.5 
20°05 72 1049 
1.5 20. 
1.5 
27 06 72 1013 
1.5 
oc I 3.0 N 2 So 1-5 
28 06 72 1537 
1.5 20. 
oc I 3.0 N 2 SO 1.5 
29 96 72 1027 1.5 20. 
oc I 3.20 Ninered: SO 1.5 
16 08 72 1028 
1.5 TNTC 
DEE, 7 3ic0 N 2 SD 1.5 
17 08 72 1600 
1.5 TNTC 
DEVI 320 No2 SD 1.5 
18 08 72 1035 
1.5 TNTC 


OC I 3.20 N 2 So 1.5 
26,10 72 1052 
1.5 CNT LOW 
oC I 365 NO 2 0) 1.5 
28 10 72 1427 


oc I 3.5 Nie2 <0) 1.5 
29 10 72 1003 
1.5 120. 


OCR ee Zie5 N 2 SD 1.5 


STN NO 10 


18 05 72 1321 


1.5 120. 
Clare tes N 2 SD 1.5 
19 05 72 1630 

1.5 216. 
OC 2 3-0 N 2 SD 1.5 
20 05 72 1102 

1.5 60. 
bel rs N 2 SD 1.5 
27 06 72 1026 

1.5 


CC) 6.0 N 2 <8) 1.5 
28 06 72 1526 
1.5 l. 


OC I #620 Nise So 1.5 
29 06 72 1040 


1.5 40. 
oc I 6.20 int 72 SD 1.5 
16 08 72 1043 
1.5 TNTC 
1.5 


17 08 72 1546 
1.5 17100. 


oc I 6.20 N 2 So 1.5 
18 08 72 1049 

1.5 TNTC 
oc I 6.0 N 2 SD 1.5 


26 10 72 1105 
1.5 CNT LOW 


OC I 665 Nige2 SD 1.5 
28 10 72 1412 


oc I 665 Nice Sod 1.5 
29 10 72 1015 
1.5 350. 


he) aT Ben So 1.5 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1 0OML 


le 


18. 


2. 


le 


le 


10. 


15/9 = 


MeoFe 
ENTER. 


le 


le. 


l. 


86-6 


le. 


le 


le 


l. 


l. 


le 


16. 


20. 


MF/1LOOML 


TOTAL 

p 

MG/L 
0.094 


0.021 


0.110 


0.050 


0.048 


0.062 


0. 1LLOF 


0.132 


0.130 


0.054 


0-040 


0.048 


0.034 


0.036 


0.080 


0.056 


0.043 


0.055F 


0. 104F 


0.130 


0.124 


0.050 


0.046 


0.056 


LAT 44 09 32 


OISS 

P 

MG/L 
0.076 


02004 


0.080 


0.013 


0.011 


0.020 


0.035F 


0.036 


0.062 


0.010 


0.007 


0-005 


NITRATE 
NO3=-N 
MG/L 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


LAT 44 11 09 


0.009 


0.005 


0.054 


0.013 


0.009 


0.015 


0 2034F 


0.038 


0.068 


0.009 


0.007 


0.009 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.01 


0.03 


AMMONIA 


NH3-N 
MG/L 


0.00 


0.04 F 


0.03 


O-O1l L 


0.01 


0.01 


0.01 


LONG 77 08 20 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 
0.480 


0.370 


0.470 


0. 540 


0.590 


0. 630 


0.980 


0.850 


0.790 


0.750 


0.650 


0.880 


LONG 77 03 24 


0.450 


0.520 


0.490 


0.600 


0.570 


0. 860 


1.030 


1.020 


0.830 


0.700 


0.710 


0.790 


CHLORO SCHI DSK 


A 


14.2 


18.5 


12.6 


19.3 


17.0 


16.3 


21.6 


19.8 


2361 


15.1 


11.4 


12.2 


14.7 


17.2 


18.9 


17.4 


19.2 


16.0 


2325 


19.7 


23.9 


DEPTH 
METRES 


1.7 


=160= 


BAY OF QUINTE 


STN NO 11 LAT 44 11 40 LONG 77 01 58 
WATER OISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
LStOS v2. Lao. 
1.5 19.2 11.00 118 209 8.80 102 235 4e 2 
DE bss N 2 so 1.5 
1905 2 L6r9 
1.5 19.3 11.60 12s 306 8-90 102 232 4. 4 
1.5 
20 05 72 11028 é 
1.5 18.1 10.60 LIY 301 8.80 104 233 4e 2 
1.5 
27 06 72 1036 
1.5 19.9 8.90 Si, 8.0 7.70 112 240 5e 0.25 4 
be 2 125 N 2 SD 1.5 
28 06 72 1521 
1.5 22.7 10.20 117 720 8.20 1lo 250 5. 0.30 4 
le. 
29 06 72 1046 
1.5 21.4 9.60 108 207 8.10 116 255 5. 0.20 2 
oc” UF) = 65 New 2 SD 1.5 
16 08 72 1051 
1.5 20.1 8.40 92 8.5 8.30 LUZ 242 5e ie) 
BL ed Noe2 S18) 1.5 
17 08 72 1540 : 
1.5 19.8 Sik Om eee 88 8.5 8.30 100 249 be 2 
EL ag Rese N 2 SD 1.5 
18 08 72 1056 
La 21.0 8.40 93 8.5 7-90 122 251 5 ) 
De TY) bss N 2 SD 1.5 
ZERO 2 VES 
1.5 602 12.00 oT Sel 130 309 Te 4 
OG. I 0248 Newz SD 1.5 
28 10 72 1406 
1.5 7.8 12.40 104 304 124 288 Te 6 
>] Ce Gamer 10) N 2 SD 1.5 
29) 10° 72 1023 
1.5 Te2 11.30 CE 3.9 125 302 8. 4 
DG Ie F1lie5 Nir: SD 1.5 
STN NO 12 LAT 44 19 42 LONG 77 O02 48 
18 05 72 1341 
1.5 17.8 12.30 128 2.5 8.90 96 227 4o 2 
0G i Las Nite 19) 1.5 
3.0 16.2 12.40 125 2.7 8.90 96 CAPER 4e 
19 05 72 Lel2 
1.5 18.7 11.60 123 207 8.80 102 22 4e 4 
CG 1 Pez Nie SD 1.5 
3.0 17.7 12.00 125 2e7 8.60 92 cite 4. 
ZONOS) Tea b> 
1.5 17.6 11.30 117 205 8.90 98 220 4 
DG. -b Red Nie? so 1.5 
3-0 17.3 11.80 122 Zot 8.80 96 218 4e 
27 06 72 L042 
1.5 1964 8.00 86 525 7.50 114 242 5e 0.15 3 
Dc I 4.0 N 2 SO 1.5 
5.0 19.0 7200 75 5.5 7-50 114 249 5e 
28) U6 TZ) Late 
1.5 2226 9280 112 525 8.15 110 245 5. 0.30 2 
oc I 4.20 Ne: SD 1.5 
520 20.5 9280 108 365 7.95 114 245 5. 0.15 
29 06 72 1051 
1.5 21.7 9260 108 2.7 8.30 116 247 4e 0.10 2 
oc I 4.0 Nez SO 1.5 
5-0 20.5 7-00 a 2.5 7-40 104 248 36 0.15 
16 08 72 1058 
1.5 21.0 6.60 73 9.0 8.10 104 243 4e 0.35 2 
DG We 400 N 2 SD 1.5 
5-0 20.2 7240 81 720 8.10 106 244 4. 0.25 
LT OSAT Ze Lose 
1.5 20.0 7200 76 720 8.10 92 244 4e 0.20 0) 
DC fT 4.0 ee 74 so 1.5 
520 20.0 7-00 76 7.0 8.20 100 243 4e 
18 08 72 1101 
1.5 20.3 6260 72 8.0 7270 110 242 5. 4 
DC I 4-20 N 2 SD 1.5 
520 19.6 5-80 63 8.0 8.00 96 241 4e 
2OlOnhZ ihc 
1.5 6.8 11.40 93 2.7 108 266 5 4 
BE. FE? 238 N 2 So) 1.5 
520 6.8 11.20 92 3el 110 264 5. 
28°10 %2 132¢ 
1.5 729 11.60 oh 3-1 116 274 66 0.10 4 
DC I 45 N 2 SO 1.5 
10.0 709 11.80 33) 3-1 114 274 5. 0.10 
29 10 72 1027 
1.5 T-2 11.40 94 3.1 118 277 66 0.10 2 
OC IT 4.5 Nora 19) 


1.5 
5.0 Te2 11.40 94% 12. 114 274 66 0.70 


Soi 


BAY OF QUINTE 


STN NO 11 LAT 44 11 40 LONG 77 O1 58 
TOTAL FECAL MoFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI DSK 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER» P Pp NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH MF/LOOML MF/1LOOML MF/LOOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
18 05 72 1331 ez 
1.5 140. Be. Do 0.035 0.007 0.00 0.00 0. 530 
Dowel =O en, 2 SD Le5 One 
19 05 72 1619 1.5 
1.5 200. Me Zs 0.046 0.006 0.00 0.00 0.620 
jis 17.9 
20 05 72 1108 Ns@ 
1.5 144. 6 Te 0.046 0.009 0.00 0.01 0.640 
1.5 L607 
27 06 72 1036 0.6 
1.5 0.077 0.016 0.00 0.01 0. 820 
DOs eS NE 2 SDE Les 20.6 
28 06 72 1521 0.5 
1.5 132. Als 2s 0.070 0.017 0.02 0.01 0. 830 
1.5 33.8 
29 06 72 1046 0.7 
155 124. Ne De 0.078 0.018 0.00 0.01 0. 860 
DE wT les No 2 SD 1.5 Ieee 
16 08 72 1051 0.8 
1.5 TNTC 286 Be 0.104F 0.023F 0.00 F 0.01 F 1.050 
DO les) N 2 SD 1.5 57.2 
17 08 72 1540 0.5 
1.5 14300. 12. 46 0.136 0.050 0.00 0.04 0.940 
Be wes MN 2 Spee le 2404 
18 08 72 1056 Ooi 
1.5 TNTC 46 4e 0.098 0-024 0.00 0.05 L 0.920 
Ge iG BGS ihe SD 1.5 31.0 
26 10 72 1113 1.0 
165 - 1400. 24.6 10. 0.054 0.008 0.05 0.01 L 0.690 
Ne Bs “iy. 2 So) 1.5 3304 
28 10 72 1406 Tee 
1.5 0-050 0.008 0202 0.01 L 0.720 
NE i Aa eM 2 SD tas 2164 
29 10 72 1023 ihs@ 
1.5 860. 16. De 0.078 0.013 0206 0.01 0. 830 
De LAS i 2 Sp) 1.5 2726 
STN NO 12 LAT 44 10 42 LONG 77 02 48 
18 05 72 1341 1.5 
1.5 120. Ze NG 0.031 0.010 0.00 0.00 0.430 
Be 8 MAD I 2 SD 1.5 18.7 
3.0 44, Fe Die 0.029 0.007 0.00 0.00 0.490 
19 05 72 1612 1.5 
1.5 Tbe is Zs 0.031 0.006 0.00 0.00 0.520 
DO Le wece IN 2 sp oS 9.7 
3.0 60. ike he 0.028 0.005 0.00 0.00 0.470 
20 05 72 1115 1.5 
1.5 We hh Ve 0.039 0.013 0.00 0.01 0.460 
Came lie. ENY 2 J) LAS) 10.2 
3.0 246 Its it 0.028 0.006 0200 0.01 0.420 
27 06 72 1042 1.0 
1.5 02054 0.013 0.00 0.01 0-540 
Dee ie4.0° SN 32 Sp) 1.5 14.2 
5.0 0.048F 0.015 0.02 0.05 0.740 
28 06 72 1514 0.8 
ie) 28. Flic tio 0.043 0.010 0.00 0.01 0.540 
xe of ARC) IN 2 SD 1.5 16.6 
5.0 246 ihe 1 0.050F 0.022 0.00 0.01 0.570 
29 06 72 1051 0.8 
1.5 24. Bes 2s 0.064 02012 0.03 0.01 0.750 
DORR sOn NN 2 SD 1.5 14.8 
5.0 16. He Ie 0.046 0.013 0.00 0.02 0.520 
16 08 72 1058 0.7 
1.5 180. 16. ie 0.120F 02042F 0.00 F 0.05 F 1.010 
fe je ay Xe SD 1.5 15.5 
5.0 TNTC 10. als 0.106F 0.034F 0.00 F 0.05 F 1.010 
17 08 72 1534 0.6 
1.5 38000. 84. 16. 0.126 06.035 0.00 0.02 1.030 
oC I 4.0 N 2 SD Le5 174% 
5.0 84000. 14. 10. a.128 0.035 0.00 0.05 L 0.910 
18 08 72 1101 0.7 
1.5 TNTC 6-6 ee 0.106 0.040 0.01 0.05 0. 850 
Tes at, Ae Ky SD 5S) 16.4 
5.0 TNTC be De 0.099 02042 0.01 0.07 0.750 
26 10 72 1125 250 
1.5 130. Ze 14. 0.046 0.008 0.01 Oriel fe 0-670 
DG le ono) EN 2 SD 1.5 25.0 
5.0 0.058 0.009 0.01 0.01 0. 870 
28 10) 72) 1327 te? 
1.5 0.064 0.016 0.00 0.01 L 0.930 
DG 4-5 ReAN, #2 SD 1.25 21.5 
10.0 0.064 0.015 0.01 0.01 0. 840 
29 10 72 1027 sr 
1.5 300. 8. 2s 0.066 0.009 0.01 0.01 0. 860 
DG) hess uN 2 SB) kes 28.6 
5.0 0.078 0.012 0.01 0.01 1.090 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


18 


oc 
19 


oc 
20 


oc 
27 


oc 
28 


oc 
29 


oc 
16 


oc 
17 


oc 
18 


oc 
26 


oc 
28 


oc 
29 


oc 


18 


oc 
19 


oc 
20 


27 


oc 
28 


oc 
29 


oc 
16 


oc 
17 


oc 
18 


oc 
26 


oc 
28 


oc 
29 


05 


72 1356 


3.0 
72 1556 


4.0 
72 1126 


3-0 
72 1052 


4.5 
Ten toLe 


405 
72 1057 


4.5 
72 1107 


405 
72 1526 


4.5 
72 1110 


13 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


4-5 N 


72 1136 


5-0 N 


72 1321 


4.5 N 


72 1035 


4.0 


STN NO 


05 


72 1430 


20 
72 1416 


72 1129 


3.0 
72 1406 


3.0 
pipe hij IED 


30 
72 1142 


3.0 
72 1425 


3.0 
72 1144 


3.0 
Pied a ex ve 


3.5 
72 1146 


3-5 
72 1108 


14 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


BAY OF QUINTE 


so 


SD 


So 


SO 


sD 


SD 


so 


so 


so 


SD 


so 


Sod 


sD 


sD 


sO 


NYP) 


S19) 


SD 


so 


so 


sO 


SO 


WATER 


TEMP. 


DEG C 


16.4 


17.8 


17.5 


1964 


21.0 


21.9 


21.0 


19.9 


2062 


6.5 


15.8 


15.8 


17.6 


16.2 


15.6 


22.2 


20.8 


19.7 


20-2 


8.2 


8.3 


OISS. 


02 


MG/L 


12.60 


12.00 


11.40 


8240 


10.00 


10.20 


6.80 


11.30 


11.60 


11.60 


14.00 


13.20 


12.20 


6.00 


10.20 


12.40 


11.00 


10.20 


11.00 


11.30 


10.70 


Loe 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


128 


125 


91 


lll 


73 


74% 


68 


92 


97 


96 


140 


132 


127 


61 


88 


137 


ae 


92 


96 


91 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


2.7 


6.5 


LAT 44 09 50 


PH TOT ALK 


SITU 


8.90 


7.65 


CACO3 
MG/L 


100 


101 


104 


120 


106 


106 


114 


128 


LAT 44 00 50 


8.90 


7220 


101 


102 


102 


102 


106 


106 


118 


120 


120 


COND. 
25C 
UMHOS 


230 


222 


218 


242 


246 


248 


248 


248 


246 


264 


276 


272 


240 


234 


229 


297 


306 


262 


289 


289 


290 


302 


319 


312 


LONG 77 03 14 


CHLORIDE 


MG/L 


4e 


4. 


36 


4e 


4. 


5. 


5. 


Se 


5 


Se 


LONG 77 08 O1 


5 


4. 


18. 


7. 


17. 


16. 


17. 


15. 


15. 


15. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.15 


0.15 


0.25 


0.15 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP OTE HOUR 
DY MO YR LMT 


18 05 72 1356 


13 


pbc 6I «3.20 N 


19 05 72 1556 


oc tI 
20 05 72 1126 


40 N 


OC I 3.0 N 


27 06 72 1052 


oc I 
28 06 72 1512 


pe 1 
29 06 72 1057 


oc I 
16 08 72 1107 


oc I 
17 08 72 1526 


o¢ I 
18 08 72 1110 


Ne af 
26 10 72 1136 


405 N 


4e5 N 


45 N 


4.5 N 


405 N 


4.5 N 


pc I 5.40 N 


28 10 72 1321 


oc iI 
29 10 72 1035 


4.5 N 


oc I 4.0 N 


STN NO 14 


18 05 72 1430 


oc. 20 N 


19 05 72 1416 


oc 1 20 N 


20 05 72 1159 


27 06 72 1129 


oC I 3.0 N 


28 06 72 1406 


DC 6 6360 N 


29 06 72 1131 


oc I 3.0 N 


16 08 72 1142 


tC Se es!) 
17 08 72 1425 


DC 
18 08 72 1144 


N 


3.0 N 


oc I 3.0 N 


ZO OuieuLene 


DC F385 
28 10 72 1146 


‘OC I 365 
29 10 72 1108 


N 


N 


BAY OF QUINTE 


TOTAL 
SAMP COLIFORM 
DEPTH MF /1OOML 
1.5 30. 
SD 1.5 
1.5 236. 
So 1.5 
1.5 12. 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 326 
SD 1.5 
1.5 12. 
SD 1.5 
1.5 TNTC 
SD 1.5 


1.5 30000. 


SD 1.5 
1.5 TNTC 
so 1.5 


1.5 CNT LOW 


SD 1.5 

1.5 
SD 1.5 

1.5 372. 
SD 1.5 

1.5 224.6 
SD 1.5 

1.5 900. 
SD 1.5 

1.5 1160. 

1.5 

1.5 
so 1.5 


1.5 CNT LOW 


So 1.5 

1.5 60. 
SD 1.5 

1.5 1860. 
SD 1.5 

1.5 32206 
SD 1.5 

1.5 14900. 
SO 1.5 

1.5 3100. 
SD 1.5 

1.5 
SD 1.5 


1.5 6700. 


=163- 


FECAL MoFe TOTAL 
COLIFORM ENTERs P 
MF/LOOML MF/100ML MG/L 

1. 1. 0.066 

le 1. 0.029 

le 4e 0.068 

0-046 
le 1. 0.05 8F 

1. 1. 0.050 

8. le 0.096 

48. 26 0.118 
1. 2e 0.118F 
26 12. 0.050 

0.072 

8. 10. 

4e 4e 0.044 

le 4e 0.035 

le 2e 0.044 

0.068F 

le 8. 0-038 

le 1. 0.044 

122. 12. 0.064 
366 26 0.072 
14. 12. 0.068 

138. 22. 0.134 

0.096 
326 8. 0.094 


LAT 44 09°50 


DISS 


p 


MG/L 


0.044 


0-004 


0.035 


0.010 


0.027 


0.011 


0.037 


0.036 


0.042 


0.009 


0.008 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.00 


0.00 


0.01 


LAT 44 00 50 


0.014 


0.006 


0.012 


0.020F 


0.016 


0.010 


0-012 


0.011 


02015 


0.064 


0.048 


0.015 


0.00 


0.00 


0.00 


0.08 


0.06 


0.00 


0.12 


0.11 


LONG 77 03 14 


AMMONIA 


NH3-N 


MG/L 


0.00 


0.00 


0.01 


0.0L 


0.03 


0.05 


0.06 


0.02 


0.00 


TOTAL 


ORGNC N 


MG/L 


0. 530 


0.420 


0.450 


0.540 


0.660 


0.690 


0.590 


0. 830 


0.820 


0.700 


1.100 


LONG 77 08 OL 


0.00 


0.04 


0.500 


0.450 


0.490 


0.610 


0.290 


0.570 


0. 830 


0.970 


0.670 


0.650 


0. 730 


0-810 


CHLORO 
A 


12.7 


11.3 


14.4% 


19.5 


15.5 


17.4 


16.5 


26.1 


22-5 


2323 


10.5 


10.7 


21.1 


84.8 


252% 


23.5 


20.2 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


STN NO 


SAMP OTE HOUR 


DY 


MO 


YR LMT 


18 05 72 1421 


DC 
19 


ele 
20 


ele 
27 


oc 
28 


oc 


8) 


lo 


oc 
17 


oc 
18 


oC 
26 


oc 
28 


DC 
223) 


138 


oc 


19 


oc 


20 


DC 


29 


Dc 


I 
05 


STN NO 


05 


05 


10 


10 


I 


405 N 
72 1403 


4.8 N 
72 1148 


465 N 
he ELT 


6-0 N 
T2 1355 


6.0 N 


Teer 24 


T2 1432 


660 N 
72 1415 


600 N 
1/74 BO eS 


320 N 
Tee e2 2 


665 N 
72 1136 


6.5 N 
72 1058 


(74 Noyes) 


8.5 N 


72 1336 


8.5 N 


2 L247 


8.5 N 


P22 2S 


65 N 


72 1341 


8.5 N 


GCA 1 aA 


85 N 


Ue VET 


825 N 


T2 1400 


85 N 


72 1244 


Bed N 


72 1324 


7.5 N 


2) be2 


805 N 


72 1156 


8.5 N 


15 


16 


hr 


N 


BAY OF QUINTE 


SD 


SD 


SD 


SD 


so 


SD 


so 


SD 


0) 


so 


SD 


SO 


SD 


sD 


SD 


SO 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


WATER 


TEMP. 


DEG C 


15.5 


15.3 


17.5 


15.2 


19.2 


21.4 


2026 


19.6 


20.2 


8.4 


DISS. 


02 


MG/L 


13.00 


12.00 


11.60 


10.20 


10.00 


10.60 


8.40 -~- 


10.00 


10.60 


11.20 


10.90 
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PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


129 


120 


79 


110 


110 


90 


96 


93 


87 


87 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


209 


205 


IN 


LAT 44 01 59 


PH 
SITU 


8.90 


9200 


7.60 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


98 


96 


100 


100 


108 


108 


110 


LAT 44 02 42 


LONG 77 O7 40 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


230 


225 


=) 226 


271 


262 


269 


271 


272 


286 


294 


290 


LONG 77 02 37 


272 


228 


329 


326 


MG/L 


Se 


4e 


16. 


9e 


Be 


12. 


12. 


12. 


12. 


20. 


13. 


14. 


22. 


TOTAL 


‘TRON 


MG/L 


0.10 


0.10 


PHENOLS 


PPB 


=165= 


BAY OF QUINTE 


STN NO 15 LAT 44 01 59° LONG 77 O07 40 
TOTAL FECAL MeFo TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI DSK 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH MF/1OOML MF/1OOML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
18 05 72 1421 lel 
1.5 36. ie ies 0.048F 0.014F 0.00 0.00 0. 530 
De % 255 I 2 SS 12.8 
19 05 72 1403 1.5 
1.5 28.6 te Ne 0.025 0.004 0.00 0.00 0.390 
De 3 eek IN 2 SDE eS) 9.6 
20 05 72 1148 1.5 
1.5 16. Ne ike 0-066 0.030 0.00 0.01 0.480 
DE) 1) 455) ON 2 SD 1.5 6.3 
ATPL 3 GN! 2.0 
1.5 0.036 0.014 0.05 0.05 0.400 
Be 8 Bo NW 2 sp 1.5 5.9 
28 06 72 1355 120 
1.5 16. Ie fle 02050 0.017 0.02 0.01 0.400 
Be 8% Soo WM BZ So) 1683 8.8 
29 06 72 1121 1.0 
1.5 406. le Ie 02052 0.012 0.01 0.01 0.690 
WA OR 172A Wey 0.9 
1.5 TNTC he es 0.072 0.018 0.00 0.05 L 0. 850 
DC I 6.20 N 2 SD 1.5 RDG 
17 08 72 1415 0.9 
1.5 TNTC We ie 0-040 0.020 0.00 0.05 L 0.770 
De i vanoy ih 2 SOs 26.8 
18 08 72 1135 0.9 
1.5 TNTC Dis le 02 066F 0.012F 0.00 F 0.02 F 0.660 
DE fH Sq IN 2 SD ls 25a 
26 10 72 1222 NesF 
1.5 CNT LOW 1s ie 0.068 0.018 0.03 0.03 0.720 
EE SS N 2 Sd 1.5 2423 
28 10 72 1136 1.5 
1.5 0.064 0.015 0.02 0.02 0.740 
De 1 Cas NM 2 SDs! 20.2 
29 10 72 1058 1.2 
i.5 400. ra le 0.084 0.007 0.07 0.03 0.850 
STN NO 16 LAT 44 02 42 LONG 77 02 37 
18 05 72 1525 1.3 
1.5 8, We is 0.024 0.006 0.00 0.00 0.500 
oe Go MN 2 SDs 6.7 
10.0 46 Ye es 0.018 0.004 0.18 0.04 0.410 
14.0 4e Ves fig 0.021 0.004 0.18 0.04 0.400 
19 05 72 1336 2.0 
1.5 28. Ne ihe 0.025 0.004 0.00 0.00 0.400 
BG Ww Baa MN 2 SD 1.5 19.8 
10.0 32. ihc te 0.021 02003 Ol? 0.03 0.330 
15.0 4e Ne ie 0.020 0.003 0.17 
20 05 72 1247 are 
1.5 4e ihe is 02037 0.013 0.00 0.01 0.510 
Ne fr O55 MW 2 Sp) 1.5 14.0 
10.0 4e te Ie 0.023 0.006 0.05 0.02 0.380 
15.0 jhe ite ate 0.032 0.006 0.13 0.05 0.430 
27 06 72 1215 1.5 
La 0.039 0-010 0.01 0.02 0. 500 
Duwi sid) Ni 2 so 1.5 602 
10.0 0.021 0.006 0.06 0.03 0.280 
28 06 72 1341 1.3 
1.5 566 he ik 0.019F 0.03 0.01 0.370 
DG 68.5 N 2 So) 1.5 604 
10.0 iis ile ihn 0.014F 0.004 0.07 0.02 0.230 
29 06 72 1225 1.0 
1.5 20. ite is 0.036 0.011 0.02 0.01 0. 540 
Ye w AGS Ke 2 so 1.5 ree si 
10.0 V2. he ie 0.017 0.006 0.06 0.03 0.280 
16 08 72 1237 sie) 
1.5 4e ils fs 0.060 0-030 0.00 0.05 Lt 0.630 
POMEL 665 N72 GS) 55 17.1 
10.0 TNTC ite 2 02046 0.010 0.00 0.05 L 0.610 
17 08 72 1400 1.9 
1.5 3240. ibn fe 0.027 0.006 0.00 0.05 L 0.390 
DOD 98.55) IN) 2 sD 1.5 13.9 
10.0 2580. l. 1. 0.023 0.005 0.00 0.05 L 0.520 
18 08 72 1244 0.7 
1.5 TNTC it 1. 0.072 0.017 0.00 0.05 L 0.580 
DG ses NZ I) 1.5 18.6 
10.0 TNTC Hig 1. 02048 0.015 0.00 0.05 L 0.610 
26 10 72 1324 3.0 
1.5 CNT LOW ike the 0.040 0.020 0.07 0.02 0.350 
DOML, fi/e50 No 2 SD 1.5 9.9 
10.0 0.048 0.020 0.08 0.02 0.370 
28 10 72 1122 3-0 
lee 0.036 02016 0206 0.0L 0. 420 
De 1 865 N 2 Spr a5 10.8 
10.0 0.037 0.016 0.06 0.02 0. 430 
29 10 72 1156 3.0 
1.5 8. Mes Ne 0.052 0.013 0.08 0.0L 0.350 
DG lesion IN 2 SD 1.5 11.6 


10.0 0.058 0.018 0.08 0.01 0.540 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


18 05 72 1615 


oc 


19 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


oc 


29 


oc 


16 


oc 


17 


oc 


18 


oc 


26 


oc 


28 


oc 


oc 


18 


oc 


19 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


I 


05 


05 


06 


06 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


STN NO 


05 


05 


05 


06 


06 


8-5 N 


72 1258 


8.5 N 


T2 1331 


8.5 N 


Lice wey) 


8.5 N 


72 1310 


8-5 N 


72 1308 


8.5 N 


72 1316 


8.5 N 


72 1318 


8-5 N 


72 1325 


8e5 N 


72 1403 


8.5 N 


72 1103 


72 1600 


8.5 N 


7z 1232 


8.5 N 


72 1301 


8.5 N 


72 1242 


8.5 N 


72 1300 


17 


13 


BAY OF QUINTE 


<0) 


SD 


so 


SD 


sD 


So 


so 


SD 


so 


SO 


SD 


So 


SD 


SD 


sD 


SI) 


16.6 


OISS. 
02 
MG/L 


13.00 
12.40 
12.80 
12.60 
12.40 
12.80 
13.80 
13.60 
12.60 
10.40 
10.20 
10.60 
11.00 
10.60 
11.00 
10.80 
10.20 
10.40 
10.00 
10.20 

8.60 

9.00 


9-00 
6-00 


13.00 
12.20 
12.60 
12.40 
12.20 
12.20 
12.60 
12.40 
12.40 
10.40 
10.20 
10.40 


11.00 
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PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


132 


100 
102 


103 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 44 06 32 


PH 
SITU 


TOT ALK 


CACO3 
MG/L 


100 


106 


110 


101 


102 


104 


102 


100 


106 


110 


110 


106 


104 


108 


108 


114 


110 


108 


96 


105 
100 


LAT 44 06 16 


108 


LONG 76 53 53 


COND. 
25C 
UMHOS 


226 
270 
293 
230 
274 
287 
251 
Zo0 
271 
321 
324 
322 
300 
331 
333 
296 
330 
331 
313 
324 
324 
331 
330 
331 
327 
324 
324 
328 
331 
324 
333 
chek! 
338 
331 


331 
331 


CHLORIDE 
MG/L 


4. 
11. 
16. 

66 
12. 
14. 

9e 
10. 
ll. 
24. 
246 
246 
17. 
256 
256 
16. 
246 
256 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
246 
27. 
26. 
25.6 
24. 
24. 
246 
24. 
236 
256 
256 


24. 
246 


LONG 76 53 33 


223 


267 


293 


232 


262 


272 


251 


263 


293 


290 


312 


327 


292 


26-6 


15. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.10 


0.10 


0.10 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 17 


SAMP DTE HOUR 


OY 


18 


oc 


19 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


oc 


29 


oc 


16 


OC 


17 


oc 


18 


oc 


26 


oc 


28 


Dc 


OC 


18 


oc 


19 


Dc 


20 


oc 


7a f 


oc 


28 


MO YR LMT 


05 72 1615 


I 8.5 N 


05 72 1258 


I 8.5 N 


05 72 1331 


I 865 N 


06 72 1255 


I 865 N 


06 72 1310 


I 8.5 N 


06 72 1308 


I 8.5 N 


08 72 1316 


I 8.5 N 


08 72 1318 


I 8.5 N 


08 72 1325 


I 8.5 N 


10 72 1403 


I 8.5 N 


10 72 1103 


STN NO 18 


05 72 1600 


I 8.5 N 


O57) 72 1232 


I 8.5 N 


@5 72 1301 


I 865 N 


06 72 1242 


Lm N 


06 72 1300 


BAY OF QUINTE 


sD 


so 


SD 


SD 


sD 


so 


0) 


NI) 


so 


SD 


so 


sD 


SO 


so 


so 


sD 


SAMP 
DEPTH 


TOTAL 


FECAL 


COLIFORM COLIFORM 
MF/100ML MF/100ML 


4 


4e 


1. 


366 


4e 
le 


Be 


16. 


4e 


le 


40. 


8. 


1. 


1. 


1. 
1. 


48. 


1. 


l. 


le 


le 


le 


le 


le 


le 
le 


le 


1. 
le 


le 
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MeFeo 
ENTER.» 
MF/1OOML 


1. 
1. 
1. 
le 
le 
le 


4e 


le 
1. 


2. 


le 


TOTAL 

pP 

MG/L 
0.024 
0.018 
0.020 
0.023 
0-020 
0.020 
0.024 
0.019 
0.033 
0.016 
0.014 
0.017 
0.013 
0.011 

0-016F 

0.024F 
0.018 
0.014 
0.024 
9.024 
0.018 
0.021 
0.022 
0.021 
0.030 
0.022 
0.021 
0.035 
0.044 
0.035 
0.033 
02032 
0.033 
0.039 


0.037 
0.056 


02043 
0.018 
0.018 
0.024 
0.022 
0.022 
0.048 
0.020 
0.015 
0.027 
0.020 
0.013 


0.023 


LAT 44 06 32 


DISS 
p 
MG/L 


0.007 
0.004 
0.005 
0.004 
0-003 
0-002 
0.2009 
0.008 
0-008 
0.003 
0-004 
0-005 
0.005 
0.007 
0.006 
0.008 
0.005 
0.005 
0-005 
0.005 
0.005 
0.008 
0.005 
0.008 
0.003 
0.006 
0.005 
0.023 
0.022 
0.017 
0.017 
0.016 
0.016 
0.013 


02015 
0.016 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


LAT 44 06 16 


0.020 
0.003 
0.004 
0.003 
0.002 
0.003 
0.025 
0.005 
0.006 
0.007 
0.005 
0.004 


0.010 


LONG 76 53 53 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.460 
0.03 0.400 
0.04 0.370 
0.00 0.400 
0.02 0.340 
0.02 0.370 
0.00 0.390 
0.01 0.360 
0.02 0.420 
0.02 0.280 
0.03 0.210 
0. 04 0.220 
0-01 0. 350 
0.02 0.260 
0.04 0.250 
0.01 0.470 
0.02 0.190 
0.03 0.270 
0.05 L 0. 430 
0.05 L 0-410 
0.05 L 0.390 
0.05 L 0.340 
0-05 L 0.470 
0.05 L 0.390 
0.05 L 0.260 
0-05 L 0.280 
0.01 0.340 
0.02 0.250 
0.02 0. 330 
0.03 0.300 
0.02 0.310 
0.02 0.310 
0.01 0.310 
0.02 0.340 
0.03 0.290 
0.03 0.570 
LONG 76 53 33 
0.00 0.510 
0.03 0.410 
0.04 0.360 
0.00 0.430 
0.03 0.340 
0.02 0.330 
0.01 0. 360 
0.03 0.330 
0.05 0.280 
0.01 0.400 
0.03 0.310 
0.02 0.190 
0.01 0.330 


CHLORO 
A 


15.9 


12.0 


2.9 


409 


8.3 


605 


13.2 


12.1 


SCHI OSK 
DEPTH 
METRES 


1.5 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


oc 


29 


oc 


16 


DC 


17 


oc 


18 


uC 


20 


oC 


28 


oC 


29 


oc 


138 


Oc 


19 


OC 


20 


OC 


DC 


28 


Oc 


16 


OC 


LY 


OC 


18 


DC 


26 


oc 


28 


OC 


29 


oC 


I 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


10 


STN NO 


05 


05 


05 


06 


06 


06 


08 


0&6 


os 


10 


10 


10 


I 


18 


8.5 N 


Te 25D 


8.5 N 


72 1303 


8.5 N 


T20L329 


8.5 N 


12 1311 


8.5 N 


72 1350 


8.5 N 


T2210): 


8.5 


72 1632 


72 1207 


8.5 


T2 1346 


8.5 


[es Weyl 


8.5 


tf2k sgl) 


8.5 


TZ 1322 


T251325 


8.5 


72 1300 


N 


219 


N 


N 


8.5 N 


72 1340 


8.5 


T2 1426 


8.5 N 


72 1023 


8.5 N 


21303 


8.5 N 


BAY OF QUINTE 


so 


SD 


SD 


Sod 


0) 


SO 


SD 


SO 


SD 


SD 


SO 


SO 


SD 


so 


so 


SD 


SD 


SD 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


OISS. 
02 
MG/L 


=168-= 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


105 


102 


81 


108 


87 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 44 06 16 


PH 
SITU 


7-10 
6260 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


102 
106 


108 


106 
106 


“104 


99 


100 
100 


LAT 44 07 49 


8.40 


102 
104 
102 
102 
102 
104 
104 
106 
104 
110 
106 
108 
104 
102 
108 
110 
110 
104 
104 

94 

72 

78 

80 

92 
102 
100 
100 


100 


100 


LONG 76 53 33 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


331 
309 


LONG 77 51 09 


243 


340 
331 


MG/L 


246 
256 


19. 
246 
256 
26. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
256 


256 
156 


266 


226 


246 
17. 
236 
266 
27. 
27. 
276 
27. 
27. 
27. 
286 


27. 
266 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.05 
0.05 


0.05 


0.05L 
0.05 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


DC 


16 


DC 


17 


oc 


i8 


OC 


26 


DC 


28 


Doc 


72S) 


DC 


18 


20 


BC 


2T 


oc 


28 


oc 


29 


16 


DC 


17 


oc 


18 


OC 


26 


DC 


28 


OU 


29 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


10 


I 


STN NO 


05 


I 


05 


05 


06 


06 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


10 


72 1255 


8.5 N 


72 1303 


8.5 N 


2 1329 


8.5 N 


72 1311 


85 N 


72 1350 


8.5 N 


v2 1041 


825 


72 1234 


805 


72 1632 


8.5 


72 1207 


8.5 


72 1346 


8.5 


Tee Hey 


8.5 


fz 1t2s 


B25 


te Va22 


72 1325 


8.5 


72 1300 


8-5 


72 1340 


8.5 


T2 1426 


18 


219 


BAY OF QUINTE 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


$D 


SD 


SD 


SD 


sD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


TOTAL FECAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/LOOML MF /100ML 

le le 

1. 1. 

Be le 

4 le 

4e le 

260. le 

156. 1. 

216. le 

2486 le 

520. 2e 

420. le 

410. l. 

2300. le 
124. Ll. 

le le 

18. le 

4e le 

le le 
le le 

16. Ll. 

4e le 

4e le 
4e le 
4e lo 
4e le 
4e le 
8. le 
836 4e 
104. 8. 
44eo Ze 
188. Le 
2446 le 
64-6 i. 
168.6 le 

12. 1. 

366 le 

12. 1. 

52-6 26 


Oo = 


MoFe 
ENTER. 
MF/1LOOML 


le 
1. 


le 


TOTAL 
Pp 


MG/L 


0.012F 
O.017F 


O.027F 
0.013 
0.014 
02.020 
0.024 
0.038 


0.028 


0.022 
0.023 


0.020 
0.019 
0.020 
0.044 
0.025 
0.034 
0.025 
0.026 

0.037 
0-025 


0.026 
0.031 


LAT 44 06 16 


OISS 
Pp 
MG/L 


0.0U6 
0.010 


0.006 
02007 
0.005 
0.005 
0.004 
0.016 
0.007 
0.004 
0.009 
0.041 
0.016 
0.019 
0.017 
0.017 
0.015 
0.020 


0.020 
0.020 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


LAY 44 O7 49 


0.016 


0.U04 
0.004 


0.004 


0.05 


LONG 76 53 33 


AMMUNIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.02 0.260 
0.02 0.310 
0.01 0.350 
0.02 0-410 
0.04 0.350 
O.05 L 0-410 
0.05 L 0.470 
0-05 L 0.450 
O.05 L 0.310 
0.05 L 0.260 
0.05 L 0.240 
0.05 L 0.34%0 
0.05 L 0.330 
0.05 L 0.170 
0.G2 0.280 
0.02 0.260 
0.06 0.470 
0.02 0.290 
0.02 0. 360 
0204 Oe 400 
0-203 0,330 
0.05 0.280 
0.07 0. 480 
LONG 77 51 09 

0.00 0.460 
0.03 0.450 
0-01 0.370 
0.01 0.390 
0.01 0. 460 
0.02 0.320 
0.01 0.330 
0.02 0.330 
0.02 0.290 
0.02 0.220 
0.03 0. 240 
0.03 0.190 
0.0L 0.340 
0.02 0. 330 
0.02 0.270 
0.01 0.520 
0.02 0.270 
0.04 0.260 
0.05 L 0.370 
0.05 L 0.390 
0.05 L 0.610 
0-05 L 0.540 
0.05 L 0.370 
Ge05 L 0.250 
0.905 L 0.260 
0.05 L 0.250 
0.05 L 0.260 
0.02 0.310 
O.u2 0.290 
0.02 0.320 
0.02 0.240 
0.02 U. 230 
0.02 0.270 
0.03 0.250 
0.U3 O.210 
0.03 0. 300 


CHLOKO 
A 


667 


1U.4% 


14.8 


SCHI USK 
DEPTH 
METRES 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


18 05 72 1652 


oC 


19 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


DC 


29 


OC 


16 


oc 


17 


DC 


18 


oc 


28 


oc 


29 


oc 


30 


oc 


18 


oc 


19 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


oc 


05 


05 


06 


06 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


10 


I 


STN NO 


05 


05 


05 


06 


06 


I 


8.5 


72 1150 


8-5 


72 1400 


8.5 


72 1325 


220 


N 


8.5 N 


72 1109 


8.5 N 


72 1335 


8.5 N 


72 1338 


8.5 N 


72 1245 


8.5 N 


72 1355 


8.5 N 


72 1010 


8.5 


72 1318 


8.5 


72 1000 


85 


72 1709 


8.5 


T2 L2T 


8.5 


72 1414 


8.5 


72 1340 


8.5 


72 1140 


8.5 


221 


N 


N 


BAY OF QUINTE 


SD 


SD 


SD 


SO 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


A) 


0) 


SD 


S33) 


S38) 


so 


so 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


13.4 


15.7 


DISS. 
02 
MG/L 


13.60 


14.00 


13.20 


13.40 


13.10 


13.20 


14.00 


13.50 


12.80 


10.40 


10.60 
10.20 


11.00 — 


11.20 
11.00 


11.20 
10.60 
10.20 
10.60 
8.00 
9220 


9.00 


13.20 
13.60 
14.00 
14.00 
13.00 


13.30 
14.00 


12.80 
13.00 
10.80 
10.70 
10.60 


11.00 


170- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


129. 


118 
110 
125 
120 
112 
137 
124 
107 


99 


102 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 44 08 04 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.20 102 
8.85 102 
8.60 106 
8.80 101 
8.90 96 
8.65 102 
8.90 104 
8-90 100 
8.70 100 
8.05 110 
Teas 106 
7.70 106 
7265 102 
7270 104 
7.60 112 
8.30 110 
7.80 110 
8.00 104 
8.30 104 
8220 116 
8.10 96 
8.10 90 
8.00 73 
8.10 80 
7260 100 
T7210 102 
7.10 100 
98 

Sf, 

99 

98 

‘ 97 
98 

100 

100 

100 


LAT 44 08 18 


8.80 100 
8.70 102 
8.60 102 
8.80 104 
8.65 108 
8.60 101 
9200 104 
8.80 107 
8.50 100 
7.80 112 
7280 106 
7.35 110 
7.80 112 


LONG 77 50 41 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


258 


310 


304 


256 


LONG 77 50 17 


235 


302 


322 


272 


285 


320 
259 


281 


306 


309 


325 


325 


305 


MG/L 


10. 


236 


20. 


9e 


9. 


20. 


10. 


Ll. 


23. 


246 


256 
256 


24-6 
24. 


17. 
256 
26. 
27. 
27. 
286 
27. 
28. 
28. 
27. 
26. 
266 
266 
2T. 
27. 
2T. 
27. 
2Te 
26-6 


24. 
25-6 


50 
21. 
23. 
13. 
14. 


22. 
10. 


15. 
206 
22. 
256 
256 


18. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.05 


0.05 
0.10 
0.10 


0.05 


0. O5L 
0.15 


0.05 


0.10 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
Dy MO YR LMT 


18 05 72 1652 


oc 


19 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


oc 


29 


oc 


16 


oc 


17 


oc 


18 


oc 


28 


oc 


29 


DC 


30 


oc 


18 


oc 


19 


oc 


20 


oc 


27 


oc 


28 


oc 


I 


05 


05 


06 


06 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


10 


I 


STN NO 


05 


05 


05 


06 


06 


220 


8.5 N 


72 1150 


8.5 N 


72 1400 


8-5 N 


72 1325 


8.5 N 


72 1109 


8.5 N 


72 1335 


8.5 N 


72 1338 


8.5 N 


72 1245 


8.5 N 


72 1355 


8.5 N 


72 1010 


8.5 N 


72 1318 


8.5 N 


72 1000 


85 N 


72 1709 


8.5 


72 AL2T 


8.5 


72 1414 


8.5 


72 1340 


8.5 


72 1140 


8.5 


221 


N 


BAY OF QUINTE 


SO 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


$0 


0) 


SD 


So 


SO 


SD 


sO 


sD 


so 


so 


TOTAL 
COLIFORM 
MF /1LOOML 


84. 


4. 
le 


28. 


4e 
4e 
4e 
Be 
20. 
12s 
52. 
1525 
116. 
96. 
188. 
aor 


204-6 


300. 
104. 


18. 


16. 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1 OOML 


2. 


l. 


1. 


le 


l. 


1. 


male 


M.Fe 
ENTER. 
MF/1LOOML 


le 


le 
le 


le 


le 


le 


1. 


TOTAL 

) 

MG/L 
0.023 
0.012 
0.016 
0.022 
0-024 
0.017 
0.034 
0.023 
0.033 
0.019 
0.013 
0.012 

0.O11F 

0.016F 
0.010 

0.024F 
0-019 
0.018 
0.020 
0.018 
0.018 
0.021 
0.018 
0.028 
0.022 
0.020 
0.016 
0-025 
0.026 
0.027 


0.033 
0.026 
0.032 


0.031 
0.028 


0.019 
0.015 
0.013 
0.020 
02022 


0.020 
0.056 


0.020 
0.017 
0.016 
0.022 
0.015 


0.019 


LAT 44 08 04 


DISS 
P 
MG/L 


0.005 
0.004 
0.005 
0.005 
0.002 
0.003 
0.012 
0.005 
0.005 
0.008 
0.004 
0.004 
0.006 
0-004 
0.005 
0.008 
0.008 
0.007 
0.005 
0.004 
0-004 
0.005 
0.004 
0.007 
0.003 
0.003 
0.003 
0.013 
0.014 
0.014 


0.014 


0.016 


0.022 


0.015 
0.014 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.08 
0.07 


LAT 44 08 18 


0.005 
0.004 
0-004 
0.003 
0.003 


0.002 
0.033 


0.005 
0.004 
0.005 
0.005 
0.005 


0.007 


LONG 77 50 41 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.00 0.500 
0.00 0.350 
0.02 0.420 
0.02 0.350 
0.00 0.400 
0.02 0. 430 
0.0L 0.400 
0.01 0.420 
0.03 0. 330 
0.02 0.240 
0.03 0.200 
0.04 0.210 
0.01 0.320 
0.02 0.270 
0.02 0.280 
0.0L 0.350 
0.03 0.280 
0.03 0.240 
0.05 L 0.410 
0-05 L 0.510 
0.05 L 0.410 
0.05 L 0.300 
0.05 L 0.330 
0.05 L 0. 320 
0.05 L 0.310 
0.01 0.330 
0.05 L 0.240 
0.02 0.290 
0.02 0.260 
0.02 0.260 
0.02 0.310 
0.02 0.280 
0.02 0.270 
0.03 0.250 
0.03 0.210 
LONG 77 50 17 
0.00 0.480 
0.01 0.400 
0.01 0.330 
0.01 0.390 
0.02 0. 360 
0.02 0. 320 
0.01 0.380 
0.03 0.340 
0.03 0.290 
0-01 0.250 
0.03 0. 340 
0-04 0.270 
0-01 0.380 


CHLORO SCHI DSK 


A 


11.2 


14.0 


12.4 


14.1 


16.9 


12.3 


DEPTH 
METRES 


1.5 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR IMT 


29 


DC 


16 


DC 


17 


OC 


18 


-DC 


28 


cc 


29 


DC 


30 


pie 


18 


oc 


19 


oC 


20 


DC 


27 


oc 


OC 


29 


DC 


16 


0c 


17 


OC 


18 


OC 


28 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


STN NO 


05 


05 


05 


06 


06 


06 


08 


08 


08 


10 


V2 1346 


8.5 N 


72, 135% 


8.5 N 


72 1206 


38.5 N 


72 1410 


8.5 N 


72 0955 


8.5 N 


h2) 1329 


8.5 N 


72 0949 


845 N 


72 1750 


845 N 


72 1047 


8.5 N 


72 1426 


8.5 N 


72 1354 


72 1356 


8.5 N 


72 1404 


8.5 N 


TZarLS5: 


8.5 N 


72 1424 


8.5 N 


T2 0941 


221 


222 


tf 


BAY OF QUINTE 


sD 


SO 


so 


SD 


SD 


SD 


SO 


SO 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


WATER 
TEMP. 


DEG 


C 


DISS. 
02 
MG/L 


10.40 
11.20 


11.20 
10.30 
10.40 


9.40 


-172- 


PER CENT 
OXYGEN 


SAT 


99 
100 


117 


98 


93 


104 


109 


126 


pW Wp 


108 


125 


114 


RUG, 


136 


106 


118 


103 


102 


TURB. 


JACKSON 


UNITS 


LAT 44 08 18 


PH 
SITU 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


94 
100 


100 


104 


100 


98 


99 


98 


98 


98 


100 


97 


99 
98 


LAT 44 08 33 


104 


100 
100 


OF, 


LONG 77 50 17 


COND. 
25C 
UMHOS 


328 
343 


318 
331 
338 
325 
324 
326 


333 


CHLORIDE 
MG/L 


24-6 
266 


22. 


246 


266 


266 


266 


27. 


286 


286 
27. 


286 


27. 


27. 


27. 


286 


27. 


266 


27. 


24. 


26. 


266 
19. 


LONG 77 49 50 


14. 


ll. 
13. 


246 
256 
246 
21. 
236 
24-6 
256 
20. 
256 
26. 
27. 
27. 
256 
27. 
2Te 
28. 
28.6 
286 
28. 


28. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.10 
0.10 
0.05L 


0.05 
0.05 


0.05 


0.05 


0.05L 
0.05L 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


29 


16 


DOC 


oc 


18 


DOC 


28 


oc 


29 


DC 


30 


oc 


18 


OC 


19 


oc 


20 


oc 


rate 


DC 


28 


OC 


729) 


oc 


16 


17 


OC 


18 


DC 


28 


06 


08 


08 


08 


10 


10 


10 


I 


STN NO 


05 


05 


05 


06 


06 


06 


06 


08 


08 


10 


72 1346 


85 


72 1354 


8o5 


72 1206 


8.5 


72 1410 


8.5 


1200955 


8.5 


UZ2g1329 


8.5 


72 0949 


8.5 


he. L7>0 


825 


72 1047 


72 1354 


221 


N 


222 


825 N 


72 1055 


8.5 


72 1356 


8.5 N 


72 1404 


8.5 N 


72 255 


8.5 


72 1424 


8.5 


72 0941 


=173= 


BAY OF QUINTE 


LAT 44 08 18 


LONG 77 50 17 


TOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE  AMMONTA TOTAL 
SAMP COLIFORM COLIFORM ENTERe P P NO3-N NH3-N ORGNC N 
DEPTH ME/LOOML MF/LOOML MF/2LOOML MG/L. MG/L MG/L MG/L MG/L 
10.0 ite ies Is 0.012 0.006 0.05 0.02 0. 330 
30.0 ils ibe Vs 0.012F 0.003 0.09 0.03 0. 260 
1.5 46 its ie 0.030 0.010 0.03 0.01 0.390 
SD 1.5 
10.0 Be 1G jhe 0.015 0.004 0.04 0. 03 0.270 
30.0 8. ive ie 0.013 0.006 0.06 0.04 0.270 
1.5 140. Ie tle 0.020 0.005 0.01 0.05 L 0.470 
sD 1.5 
10.0 140. Ve hs 0.020 0.004 0.00 0.06 L 0.380 
520 aoe Te Ne 0.020 0.011 0.15 0.05 L 0.240 
1.5 144.6 iG ie 0.038 0.019 0.01 0.05 L 0.340 
SDmleD 
10.0 132. le I's 0.022 0.005 0.00 0.05 L 0.270 
52.0 56. thes ie 0.022 0.009 0.12 0.05 L 0.270 
1.5 136. Me ile 0.024 0.004 0.01 0.05 L 0.310 
SD leo 
10.0 248. Tes 4e 0.021 0.005 0.01 0.05 L 0.280 
52.0 52. ths is 0.024 0.003 0.04 0.05 L 0.250 
oS 0.028 0.013 0.06 0.02 0.280 
Gp ss 
10.0 0.026 0.014 0.07 0.01 0.280 
40.0 0.025 0.012 0.06 0.02 0.280 
4.5 80. Ite ily 0.031 0.011 0.07 0.02 0.310 
SD 15 
10.0 0.032 0.015 0.07 0.02 0.310 
39.0 0.037 0.008 0.08 0.01 0.420 
lag 52. ie WA 0.033 0.020 0.06 0.02 0.190 
Sp) la 
10.0 0.031 0.013 0.07 0.02 0.270 
37.0 0.040 0.020 0.05 0.05 0.260 
LAT 44 08 33. LONG 77 49 50 
1.5 766 iM Be 0.032 0.014 0.10 0. 01 0.490 
SOM eS 
10.0 4. Ie ie 0.022 0.007 0.17 0.04 0.550 
16.5 4. Ne 1. 0.013 0.004 0.16 0.03 0.350 
1,5 20. ive Ne 0.023 0.004 0.06 0.01 0.490 
SO 165 
10.0 0.022 0.003 0.11 0.01 0. 360 
30.0 0.024 0.004 0.10 0.01 0.410 
1.5 4eo Us Ro 0.168 0.120 0.05 0.01 0.340 
Si es 
10.0 0.026 0.009 0.10 0.03 0.320 
2320 0.022 0.006 0.09 0.03 0.270 
1.5 0.013 0.003 0205 0.02 0.250 
SD 1.5 
10.0 0.014 0.006 0.04 0. 03 0.320 
30.0 0.011 0.004 0.04 0.03 0.190 
1.5 4e ite Ps 0.012 0.008 0.05 0.01 0.450 
S$) as 
10.0 40 ite Bh 0.010F 0.002F 0.07 0.01 U.300 
30.0 Bee Nic he 0.010 0.008 0.10 0.03 0.400 
1.5 8. ils ihe 0. 029F 02013 0.03 0.01 0.430 
Sp) Nos 
10. 1. ihe Ve 0.019 0.007 0.05 0.03 0.240 
30.0 We Lie 1. 0.019 0.004 0.06 0.04 0.290 
1.5 96. its ie 02022 0.003 0.01 0.05 L 0.570 
Se NS 
10.0 108. ie ie 0.024 0.010 0.13 0.05 L 0. 430 
5220 620. Te i 0.022 0.004 0.00 0205 L 0. 330 
1.5 224. ite 1. 0.030 0.007 0.01 0.05 L 0.490 
Sp 1-5 
10.0 92. Fle Ne 0.020 0.004 0.01 0.05 t 0.380 
52.0 566 is ie 0.028 0.019 0.27 0.05 L 0.280 
1.5 16. ie Ls 0.022 0.003 0.01 0.05 L 0.280 
SDamabeS 
10.0 104. ite 6 0:.027 0.004 0.01 0.05 L 0.290 
52.0 132. ite ile 0.019 0.008 0.16 0.05 L 0.180 
0.023 0.013 0.06 0.01 0.270 


CHLORO 
A 


13.1 


12.8 


8.6 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


-174- 


BAY OF QUINTE 


STN NO 222 LAT 44 08 33 LONG 77 49 50 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. TOTAL PHENOLS 
SAMP OTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 


oc I 865 N 2 SD 1.5 


10.0 10.4 9.80 87 2.5 98 338 PAL: 
40.0 10.6 9.70 87 2.0 98 339 28. 
29 10 72 1354 
1.5 10.0 10.00 88 2.0 100 340 PSE 2 
OCan leo -SemNERe SDels5 : 
10.0 10.0 10.00 88 Boe: 98 340 26. 
26.0 10.1 9.40 83 1.8 100 340 Bie 
30 10 72 1015 
1.5 9.3 9.80 85 2.7 99 335 26. 2 
OGumlie 855) NT 2 SOmmpl eS 
10.0 9.3 10.00 87 2.2 104 336 Zilles 
37.0 9.2 10.40 90 2.0 106 335 26. 
STN NO 223 LAT 44 08 46 LONG 77 49 24 
18 05 72 1802 
1.5 12.5 13.60 127 301 8.60 102 253 96 3 
OGeILS coe Nae SOMEI5 
10.0 8.7 12.60 108 BoM 8.60 102 286 14. 
30.0 7.0 13.40 110 361 8.50 106 310 20. 
19 05 72 1033 
1.5 13.3 13.20 125 Rot 8.90 101 247 9. 4 
me 18 HAG (2 SOMme lS 
10.0 8.6 13.00 lll Za 8285 103 287 16. 
30.0 7.8 13.20 lll 2.0 8.60 105 315 226 
20 05 72 1436 
1.5 14.2 13.80 134 2.0 8.90 104 243 ile 2 
DGuel 6 5) Nie SOM AD 
10.0 961 13.80 119 2.0 8280 106 306 21. 
27.0 7.5 13.40 111 Dei2 8.60 104 321 246 
27 06 72 1408 
1.5 14.6 10.60 104 2.5 7.90 110 318 23. 0.05 4 
ns 1 Ase Th ¥ SD 165 
10.0 12.3 10.60 99 2.5 7.80 108 321 24. 
3020 Wigy: 10.20 92 2.7 7.70 108 325 256 
28 06 72 1040 
1.5 15.4 11.40 113 2.7 8.00 106 315 20. 0.10 2 
is 3 He N) 2 $D. 1.5 
10.0 13.4 10.60 101 Roll 7.85 108 332 24. 
30.0 10.4 10.60 94 AGP 7245 112 340 256 
29 06 72 1406 
1.5 18.7 11.30 120 2.0 8.20 106 312 18. 0.05L 2 
Me Th HA NM & SDI 
10.0 13.4 10.40 99 Bee 7.90 111 332 24. 0.05L 
30.0 11.5 11.60 106 1.8 7.85 102 344 26. 0.05L 
16 08 72 1416 
1.5 20.7 10.60 117 AGU 8.10 98 325 28. 0 
DORRIT) 625) (N -2 SD 165 
10.0 20.0 10.00 109 265 8200 96 325 28. 
52-0 19. 9.20 98 2.5 8.10 100 324 AL 
17 08 72 1122 
1.5 19.0 9.20 98 1.8 8.00 92 331 28. 2 
ie 0 66 i 2 SOmmmelle> 
10.0 19.0 9.20 98 1.8 7.90 97 331 28. 
52.0 14.0 8.80 85 1.8 6.80 98 341 28. 
18 08 72 1437 
1.5 19.8 9.40 102 2.5 7.60 100 329 28. 2 
me TW Bod MW 2 SD les 
10.0 19.7 9240 102 Ze2 7.60 94 329 28. 
52.0 14.0 6.40 62 Zee 7.00 106 340 oT. 
28 10 72 0921 
1.5 10.4 10.00 89 1.8 100 340 26. 4 
We 3 Gag Ny 2 SD 165 
10.0 10.4 9.90 88 1.8 100 340 28. 
40.0 10.3 9.70 86 1.8 98 339 Dhe 
29 10 72 1410 
1.5 10.0 10.00 88 1.6 97 342 26. 2 
Te 0 65 Ty 2 SD 1.65 
10.0 10.0 9.70 86 Vet 95 341 2te 
37.0 10.0 10.00 88 2.5 100 341 27. 
30 10 72 1020 
1.5 9.2 9.80 85 2.0 102 335 2. 6 
DOM Lee Ss oueeN 2 SD 165 
10.0 926 9.90 87 1.8 100 334 256 
40.0 963 10.40 90 2.0 100 335 27. 


STN NO 222 


SAMP OTE HOUR 
Oy MO YR LMT 


oc I 8.5 N 2 
29 10 72 1354 
OC) 1 (865. N <2 
30 10 72 1015 


oC I 6.5 N 2 


STN NO 223 


SAMP DIE HOUR 
DY MO YR LMT 
18 05 72 1802 
oc I 8.45 N 2 
19 05 72 1033 

oC I - 85 N 2 
20 05 72 1436 

oc I 8.5 N 2 


27 06 72 1408 


oc I 8-5 N 2 
28 06 72 1040 
GC at *655 N 2 


29 06 72 1406 


oc I 845 4 
16 08 72 1416 
oc I 845 N 2 
17 08 72 1122 
oc I 8.5 Niee2 


18 08 72 1437 


oc I 86-45 N 2 
28 10 72 0921 
De I 98.5 N 2 


29 10 72 1410 


oc I 


8.5 N 2 


30 10 72 1020 


OC i se5 Nee 


BAY OF QUINTE 


TOTAL 
SAMP COLIFORM 
DEPTH MF/1LOOML 
SD 1.5 
10.0 
40.0 
1.5 48. 
SD 1.5 
10.0 
26.0 
1.5 36. 
SD 1.5 
10.0 
37.0 
BAY OF QUINTE 
TOTAL 
SAMP COLIFORM 
DEPTH MF /1L00ML 
1.5 526 
SD 1.5 
10.0 le 
30.0 le 
1.5 8. 
SD 1.5 
10.0 
30.0 
1.5 1. 
SD 1.5 
10.0 
27.0 
1.5 
SD 1.5 
10.0 
30.0 
1.5 4 
sod 1.5 
10.0 4e 
30.0 12. 
1.5 le 
sod 1.5 
10.0 1. 
30.0 4e 
1.5 68. 
SD 1.5 
10.0 104. 
52-0 48. 
1.5 124. 
SD 1. 
10.0 128. 
52.0 
1.5 88. 
sD 1.5 
10.0 168. 
52.0 124. 
1.5 
SD 1.5 
10.0 
40.0 
1.5 80. 
so 1.5 
10.0 
37.0 
1.5 72. 
so 1.5 
10.0 
40.0 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1 OOML 


FECAL 
COLIFORM 
MF /1 OOML 


1. 


1. 
1. 
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MeFe 
ENTER. 


MF/1LOOML 


2 


1. 


MeFe 
ENTER. 
MF/1LOOML 


1. 


le 
le 


1. 


TOTAL 
P 


MG/L 


0.022 
0.024 


0.056 
0.032 
0.031 


0.038 


0.031 


TOTAL 

Pp 

MG/L 
0.035 
0.015 
0.013 
0.024 
0.023 
0.016 
0.023 
0.016 
0.016 
0.015 
0.015 
0.016 
0.016 
0.010 

0.010F 

0.019F 
0.018 
0.015 
0.036 
0.022 
0-020 
0.027 
0.023 
0.030 
0.020 
0.020 
0-030 
0.022 
0.026 
0.023 
0.030 
0.030 
0.030 
0.033 


0.030 
0.031 


LAT 44 08 33 


DISS NITRATE 

P NO3-N 

MG/L MG/L 
0.012 0.06 
0.014 0.06 
0.020 0.07 
0.013 0.07 
0-014 0.08 
0.029 0.08 
0.013 0.07 


LAT 44 08 46 


OIss NITRATE 

P NO3-N 

MG/L MG/L 
0.023 0.09 
0.007 0.14 
0.004 0.16 
0-003 0.05 
0.003 0.15 
0.003 0.14 
0.005 0.06 
0.004 0.07 
0-011 0.10 
0.005 0.03 
0.004 0.04 
0.006 0.06 
0.006 0.05 
0.008 Oell 
0.006 O11 
0.006 0.01 
0.005 0.05 
0.007 0.06 
0-017 0.01 
0.007 0.01 
-0.009 0.12 
0.006 0.01 
0.005 0-01 
0.008 0.14 
0.003 0.05 
0.003 0.01 
0.008 0.15 
0.012 0.06 
0.014 0.05 
0.012 0.05 
0.015 0.07 
0.014 0.07 
0.013 0.07 
0.015 0.07 
0.012 0.07 
0.013 0.07 


LONG 77 49 50 


AMMONTA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.260 
0.02 0.250 
0.02 0.290 
0.02 0.250 
0.02 0.270 
0.02 0.210 
0.02 0.250 
LONG 77 49 24 
AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.00 0.420 
0.02 0.350 
0.02 0.370 
0.00 0.460 
0.01 0. 430 
0.02 0. 430 
0.01 0.340 
0.02 0.280 
0.02 0.280 
0.02 0.240 
0.02 0.220 
0.03 0.180 
0.01 0.360 
0.02 0.290 
0.02 0.300 
0.01 0.360 
0.02 0.280 
0-03 0.240 
0.05 L 0.410 
0.05 L 0.330 
0.05 L 0.320 
0.05 L 0.350 
0-05 L 0.410 
0.05 L 0.510 
0.03 0.320 
0.05 L 0.260 
0.05 L 0.240 
0.02 0.230 
0.02 0.270 
0.02 0.240 
0.02 0.260 
0.02 0. 250 
0.02 0.260 
0.02 0.260 
0.02 0.260 
0.02 0.280 


CHLORO SCHI OSK 


A 


CHLORO 
A 


13.1 


11.0 


6el 


DEPTH 
METRES 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


1.5 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


18 05 72 1958 


OC 


19 


oc 


20 


pe 


04 


05 


Oc 


06 


oc 


19 


OC 
20 


DC 
2k 


cc 
30 


BC 
31 


oc 
Ol 


oC 


10 


ll 


I 


12.0 N 


T2 0938 


8.5 N 


72 1630 


8.45 N 


72 1315 


LPM A) 


8.0 N 


eau 5) 


8.0 N 


72 1022 


8.0 N 
72 1610 


8.0 N 
72 1636 


8.0 N 
72 1126 


ices N 
T2 0832 


725 N 
72 1405 


72 2009 


602 N 
T2 0853 


6.0 N 
T2 1636 


728 N 
T2 1304 


845 N 


TZ 1330) 


12, 0942 


8.5 N 


72 0957 


8.5 N 


72 1620 


8.5 N 


Tcpekoe 


8.5 N 


hs BY Nei 


8.5 N 


72 0826 


8-5 N 


T2 1355 


8.5 N 


ST. LAWRENCE R 


so 


SD 


SD 


SD 


SD 


SD 


SO 


SD 


so 


SD 


So 


SD 


SD 


SO 


SD 


SD 


SO 


SD 


SO 


SD 


SD 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


8.4 


Tel 


1404 


20.2 


10.2 


12.5 


TA) 


11.8 


17.6 
1561 


19.6 


OISS. 
02 
MG/L 


13.20 


14.00 


13.00 


13.20 


13.60 


13.20 


10.40 


10.00 


10.00 


10.40 


10.80 


10.40 


12.20 


12.00 


13.60 


SRG IS 


PER CENT 
OXYGEN 


SAT 


) Ol3 


90 


92 


Me 


114 


110 


94 


92 


TURB.e 
JACKSON 
UNITS 


LAT 44 13 07 


PH 
SITU 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


96 


90 


100 


103 


104 


LAT 44 13 21 


8.90 


8.70 


100 


96 


104 


98 


104 


106 
108 


100 


104 


78 


80 


94 


94% 


91 


90 


104 


102 


104 


104 


106 


104 


LONG 76 30 18 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


287 


337 


305 


317 


300 


325 


330 


332 


342 


344 


342 


LONG 76 29 09 


273 


282 


288 


306 
S37) 
292 
331 


298 


324 


327 


343 


343 


344 


344 


342 


342 


MG/L 


16. 


28. 


19. 


226 


18. 


25-6 
246 
25.6 


266 


24-6 


256 


27. 


296 


30. 


29. 


28. 


28. 


28. 


15. 


18. 


17. 


226 


266 


19. 
256 


20. 


266 


256 


20. 


27. 


296 


296 


286 


296 


29. 


28. 


28. 


28. 


28. 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


0.05L 


0-05L 


0.05L 


0.05L 


PHENOLS 


PPB 
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ST» LAWRENCE R 


STN NO 1 LAT 44 13 07 LONG 76 30 18 
TOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI DSK 
SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. Pp Pp NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 
DY MO YR LMT DEPTH ME/LOOML MF/1LOQOML ME/LOOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 
18 05 72 1958 2.0 
1.5 16. 66 lis 0.022 0,010 0.10 0.01 0.340 
ie i Py I 2 Sp) sD 10.4 
10.0 1. hs ihe 0-012 0.005 Ooll 0.01 0.310 
19 05 72 0938 3.0 
1.5 128. Le Ie 0.022 0.004 0.13 0-01 0.390 
DG lianas 550 IN) <2 SD 1.5 Bal 
10.0 Te ies Ie 02020 0.003 0.14 0.01 0.380 
20 05 72 1630 2.5 
1.5 Ve 1. ie 
Me i Ba hy SQ ies 4.2 
10.0 Ws We ike, 
04 07 72 1315 2.0 
1.5 36.6 Bo is 0.018 0.006 0.01 0,02 0.350 
1.5 403 
10.0 20. Ve Us 0.017 0.004 0.04 0.03 0.310 
05 07 72 1320 220 
15 4. le is 0-O019F 0.005 0.02 0.01 0.299 
ie i Bay hy 2 SD ete: 4e2 
10.0 520. 48. De 0.015F 0.005 0.03 0.01 0.290 
06 OF 72 1005 20) 
1.5 52. es le 0.016 0.004 0.01 0.01 0.260 
DGaee le 3.0 ameN 2 SD 1.5 ane 
10.0 92. 4e Nes 0.013 0.004 0.04 0.02 0.280 
19 08 72 1022 209 
1.5 380. ils Le 0.027 0.006 0.00 0.05 L 0.290 
WE 4 aoe IN) 2 SD 3S 8.6 
20 08 72 1610 3.0 
1.5 60. 66 Te 0.020 0.005 0.01 00.05 L 0.280 
Be § B40 WW 2 SD 1.5 564 
21 08 72 1636 Za 
1.5 646 Bo ls 0.033 0.005 0.00 0.01 0.420 
WS iF ooh Ne 2 SD hos 5.0 
30 10 72 1126 400 
1.5 96. ike ks 0.024 0.008 0.06 0.01 0.240 
We Hh 5S. IN so 1.5 5.2 
3.9 
1.5 144, he ie 0.032 0.910 0.07 0.02 0.280 
Dogan Tso ND 2 SS) 1.5 Dogs 
Ol 11 72 1405 420 
eS 92. 2e ihe 
De i ToS Wh 2 SD 1.5 Ban 
STN NO 2 LAT 44 13 21 LONG 76 29 09 
18 05 72 2009 Neil 
1.5 900. 104. 8. 0.030 0.018 0.03 0.01 0.370 
DGmaro. 2 IN] #2 SD 1.5 10.5 
19 05 72 0853 jug 
1.5 340. he 8. 0.080 0.056 0.08 0.01 0.480 
(Ke sh Beep 2 SO 1.5 5.3 
20 05 72 1638 My 
1.5 80. l. js 
DCL MER TiO mmgING 2: so Nes 5.5 
04 O07 72 1304 1.5 
1.5 2240. 110. 8. 0.019 0.003 0.02 0.01 0.370 
DGalemesisos Ne NG 2 SD 1.5 3.8 
10.0 760. 26. 4e 0.018F 0.005 0.04 0.04 0.240 
05 07 72 1330 1.0 
eS) 880. 102. 46 0.025F 0.006 0.03 0.01 0.350 
10.0 440. 42. je 0.013 0.008 0.03 0.02 0.230 
06 OF 72 0942 1.0 
ok 1060. 7106. 6. 0.015F 0.014F 0.01 0.01 0.330 
OC 1 8.5 ie me SD ess 4.0 
10.0 860. 10. iho 0.018 0.005 0.05 0.04 0.240 
19 08 72 0957 : 1.0 
eS 4. jhe thes 02042 0.009 0.00 0.05 L 0.560 
De. iy see Spy les 12.7 
10.0 2480. 118. 266 0.028 0.006 0.0L 0.05 L 0.310 
20 08 72 1620 1.5 
1.5 200. 1. 66 0.023 0.006 0.01 0.05 L 0.300 
iS 3G assy ath SD 1.5 6-8 
10.0 244. 66 its 0.017 0.005 0.01 0.05 L 0.240 
21 08 72 1623 2.0 
1.5 236. 8. ite 0.025 0.007 0.01 0.01 0.460 
Ne 16 Sosy | ke Sp) 1.5 5.4 
10.0 348. 14. Ie 0,019 0.005 0.00 0.02 0.330 
30 10 72 1132 £20 
1.5 220. 18. Be 
DOM Ieee 5:) NP eZ SS) 1.5 4e2 
10.0 0.020 0.009 0.08 0.02 0.230 
31 10 72 0826 3.5 
1.5 CNT LOW CNT LOW T4. 0.030 0.009 0.08 0.02 0.310 
DCs TeOe oe NE 2 SD 1.5 409 
10.0 0.030 0.009 0.08 0.02 0. 330 
ph yl ged Nees 3.5 
1.5 CNT LOW 10. Vs 0.031 0.023 0.07 0.01 0.370 
DC. FPS SmmaN: 2 sD 1.5 564 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 


bY 


18 


oc 
19 


oc 
20 


oc 
04 


05 


oC 
06 


oc 
19 


oc 
20 
OC 
21 


oc 
30 


DC 
31 


oc 
ol 


MO 


05 


YR LMT 


72 2036 


4.5 
72 0858 


4.5 
72 1643 


405 
V2 Les, 


72 1335 


8.5 
T2 0934 


8.0 
72 0952 


8.0 

72 1627 
8.0 
72 1618 


8.0 
72 1138 


8.5 
72 0822 


7.5 
ices oo 


STN No 


05 


72 0910 


3.0 
72 1658 


1.5 
72 0820 


204 
72 1150 


405 
72 1440 


405 
72 0845 


520 
72 0850 


405 
72 1632 


405 
Deetaee 


425 
72 1148 


4.0 
72 0820 


4.0 
72 1345 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


ST. LAWRENCE R 
SAMP 
DEPTH 

1.5 
so 1.5 
1.5 
So 1.5 
1.5 
So 1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
so 1.5 
1.5 
so 25 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
So 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
1.5 
so 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SO 1.5 
1.5 
So 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
SD 1.5 
1.5 
$d 1.5 


WATER 


TEMP. 


DEG C 


12.8 


11.6 


11.5 


17.4% 


17.8 


17.2 


19.7 


21.2 


21.2 


8.2 


12.7 


1525 


8.7 


16.6 


1924 


18.0 


20.0 


21.4% 


22.0 


8.8 


9.8 


11.80 


13.40 


9240 


9-00 


10.20 


10.00 


10.60 


11.00 


10.60 


11.20 


12.00 


12.60 


9260 


9.230 


9240 


9.00 


11.00 


10.80 


11.00 


Sy om 


PER CENT 


OXYGEN 


SAT 


113 


108 


122 


101 


104 


oT 


98 


92 


93 


93 


105 


108 


98 


99 


97 


98 


105 


102 


94 


91 


97 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


205 


IN 


LAT 44 13 28 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.70 93 
8.55 96 

8.90 

8-50 108 
8.75 104 
8.05 102 
8.20 88 
8.40 90 
8.30 89 
104 

104 

110 


LAT 44 13 55 


8.90 


8.90 


8.40 


98 


106 


104 


108 


104 


92 


90 


89 


103 


100 


104 


LONG 76 28 52 


COND. 


25C CHLORIDE 


UMHOS 


268 


283 


290 


304 


305 


292 


274 


304 


305 


342 


344 


342 


LONG 76 28 32 


267 


258 


314 


310 


260 


280 


234 


297 


280 


238 


329 


340 


MG/L 


15. 


18. 


17. 


21. 


19. 


19. 


18. 


24. 


27. 


28. 


28. 


27. 


15. 


12. 


23. 


22. 


13. 


17. 


13. 


23. 


20. 


266 


256 


27. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.05 


0.15 


0.15 


0.15 


0.05 


0.05 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05 


0.15 


0.10 


0.05L 


PHENOLS 


PPB 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
MO YR LMT 


oy 


18 05 72 2036 


oc 
19 


oc 
20 


DC 
04 


05 


DOC 
06 


DC 
o1 


19 


oc 
20 


oc 
22 


fe 
04 


oc 
05 


oc 
06 


oc 
19 


oc 
20 


oc 
21 


oc 
30 


oc 
31 


oc 
opt 


oC 


4-5 
72 0858 


45 
T2 1643 


4.5 
72 1257 


¥2 1335 


8.5 
T2 0934 


8.0 
T2 0952 


N 


N 


N 


N 


N 


8.0 N 


72 1627 


8.0 N 


72 1618 


8.0 N 


72 1138 


8.5 N 


72 0822 


725 N 


72 1350 


STN NG 


05 


14 
05 


72 0910 


320 
72 1658 


1.5 
72 0820 


204 
T2 1150 


405 
72 1440 


45 
72 0845 


520 
72 0850 


45 
72 1632 


4.5 
T201247 


405 
72 1148 


4.0 
72 0820 


4.0 
72 1345 


4.0 


4 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


ST. LAWRENCE R 


SD 


so 


SO 


38) 


so 


SD 


SD 


SD 


SO 


sO 


SO 


SD 


SO 


SD 


SD 


SD 


SD 


sD 


SD 


SD 


SO 


SD 


TOTAL FECAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/1LOOML MF/100ML 
1860. 146 

820. 1. 
164. 10. 
2680. 132. 
440. 146 
700. 246 
620. 226 
112. 14. 
300. 326 
228. 286 
436. 20. 
416. 32.6 
1320. le 
196. 12. 
84.6 1. 
2620. 2406 
840. 84. 
560. 586 
840. 40. 
2046 12. 
500. 286 
1660. 4B 
2060. 88. 
508. 266 
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MeoFe 
ENTER. 


8. 


10. 


1. 


4e 


l. 


54e 


le. 


10. 


10. 


14. 


MF/1OOML 


TOTAL 
P 


MG/L 


0.045F 


0.044 


0.025 


0-022 


0.027 


0.052 


0.029 


0.052 


0.039 


0.024 


0-094 


0.028 


0.026 


0.020 


0.031 


0.050 


0.025 


0.038 


0.028 


0.031 


0.027 


LAT 44 13 28 


OISS 

) 

MG/L 
O.OLLF 


0.013 


0.004 


0.007 


0.017 


0.019 


0.008 


0.019 


0.020 


0.009 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.03 


0.06 


0.0L 


LAT 44 13 55 


0.058 


0.006 


0.006 


0.004 


0.008 


0.011 


0.006 


0.008 


0.011 


0.008 


0.010 


0.04 


0.03 


0.01 


0.01 


0.08 


LONG 76 28 52 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.430 
0.00 0.540 
0.02 0.370 
0.01 0.340 
0.01 0.340 
0.05 Lt 0. 660 
0.05 L 0.420 
0.01 0-570 
0.02 0.220 
0.01 0.330 
LONG 76 28 32 
0.00 0.630 
0.02 0.390 
0.03 0.450 
0.01 0.390 
0.03 0.310 
0.05 L 0. 760 
0.05 L 0.410 
0.01 0.620 
0.02 0.340 
0.01 0.380 
0.01 L 0.280 


CHLORO 
A 


11.4 


4e8 


15.3 


10.% 


SCHI DSK 
DEPTH 
METRES 


1.0 


0.7 
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STs LAWRENCE & 


STN NG 5 LAT 44 13 35 LONG 76 27 51 
WATER DISSe PER CENT TURBe PH TOT ALK COND. TOTAL PHENULS 

SAMP DTE HOUR SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C CHLORIDE TRON 
DY MO YR LMT DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS MG/L MG/L PPB 
19 05 72 0926 

1.5 928 12.40 109 2-5 ~ 8.50 100 305 20. 4 
oc I 3.0 Ne 2 SD 1.5 
20 05 72 1650 

1.5 13.9 12.80 123 304 8.90 102 273 17. a 
DG i, 366 N 2 SO 1.5 
22 05 72 0828 = 

1.5 llel 13.40 121 8.90 112 2 
oc 1 6.20 N 2 SD 1.5 
04 07 72 1202 

1.5 16.2 10.40 105 2.2 8.10 104 322 246 0.05 (0) 

1.5 
O57 07 TZ 1345 

1.5 17k 10240 107 225 8.85 110 329 256 0.10 2 
oc I 845 Nez SD 1.5 
06 OT 72 0849 

1.5 17.3 10.00 103 Zel 7250 104 294 206 0.15 3 
be. 1 8.5 N 2 SD 1.5 
19 08 72 0850 

1.5 19.1 9280 105 344% 7.80 80 313 26. 2 
DC I 8.0 N 2 SO 1.5 ae 
20 08 72 1638 

1.5 21.4 10.10 113 202 8240 91 324 286 0.05L 0) 
pC. I 9.0 N 2 sD 1.5 
21 08 72 1256 

1.5 22.0 10.20 1i6 207 8.20 $1 B25) 286 0.05L 2 
DESRIC TSs> INbe 74 sD 1.5 
30 10 72 1155 

1.5 9e3 10.40 90 2-2 100 342 286 2 
DOI ies N 2 SD 1.5 
31 10 72 0840 

1.5 5.4 10.80 92 2.2 104 344 286 0. 05L 2 
DCeel- piled N 2 SD 1.5 


eye a frde Me ek) 
1.5 10.1 10.60 94 1.8 110 342 28. 0.05L ie) 
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ST. LAWRENCE R 


STN NO 5 LAT 44 13 35 LONG 76 27 51 
TOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO SCHI DSK 

SAMP DTE HOUR SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A DEPTH 

DY MC YR LMT DEPTH MF/LOOML MF/100ML MF/1O0OML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L METRES 

19 05 72 0926 2.0 
1.5 236. ihe ils 0.020 0.003 0.10 0.00 0-400 

he f So iy 2 SD 1.5 564 

20 05 72 1650 Dee 
1.5 136. Dn le 

Oe 3 Ah AN 2 SD. 165 5.2 

22 05 72 0828 DG 
les 04. Ms ls 0.023 0.005 0.08 0.26 Ce 400 

Me t Bo MM. 2 Go GS 47 

04 07 72 1202 2.0 
La 400. 2IB ils 0.023F 0. 002F 0.01 0.01 0.370 
1.5 466 

05 07 72 1345 he) 
1.5 56. 4. fle 0.020 0.007 0.02 0.01 0.250 

Oe f 865 Nh 2 Sh fle 3.8 

06 OT 72 0849 is2 
1.5 620. Doe fle 0.032 0.007 0.02 0.02 0.540 

ie 1! a, ye 2 Sp has 3.9 

19 08 72 0850 1.9 
1.5 224. Ax Ie 0.053 0.024 0.00 0.05 L 0.490 

pe Ff Bx IN 2 Soules 9.1 

20 08 72 1638 2.5 
1.5 os Ni fle 0.023 0.005 0.00 9.05 L 0.310 

BE i Oo MN 2 SD 165 4o2 

21 08 72 1256 2.0 
1.5 76. flys Bo 0.042 0.008 0.00 Gawsl iL 0.450 

NS ft Goa ih 2 SES 564 

30 10 72 1155 40 
1.5 88. 4. ile 0.020 0.010 0.07 0.02 0.350 

Oe © ose a = So as 3.9 

31 10 72 0840 3.5 
1.5 196. 14. Qe 02029 0.008 0.07 0.01 0-350 

BE 2 ise Ny = SD 165 406 

ON TW 72 Tees 3.5 
1.5 304. 486 Bis 0.023 0.008 0.07 0.02 0. 260 
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EDWARD 
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BRIGHTON 
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CONDUCTIVITY (umho/cm) 
2230 

231-270 

271-310 
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JUNE 27 - JULY 6 
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PRINCE 
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CRUISE 4 
Oct. 26 - Nov. 7 
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EDWARD 
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CRUISE 3 
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1-100 
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Oct. 26 - Nov. 7 


BAY OF QUINTE 


"cruise 3’and 
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cruise 4 
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Bay 
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8.5 
1212 


8.5 
1220 


4-5 
72 1055 


7.0 
1100 


8.5 
1107 


8.5 
LETS 


8.5 
1121 


4.5 
72 1120 


7.0 
1128 


8.5 
1135 


8.5 
1141 


8.5 
1150 


4.5 
72 1453 


7.0 
1456 


8.5 
1503 


8.5 
1510 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


STN 
OIST 


700 
2100 


2 
3400 


4500 


2 
6200 


2 
700 


2 
2100 


2 
3400 


(a 
4500 


2 
6200 


2 
700 


2 
2100 


2 
3400 


2 
4500 


6200 


2 
700 


2 
2100 


2 
3400 


iz 
4500 


2 
6200 


700 


S 


STN 
BRG 


SD 


so 


SD 


0) 


SD 


sod 


SD 


sD 


SD 


SO 


SD 


SO 


So 


SD 


SO 


Sod 


NYP) 


SD 


SO 


SD 


SD 


SD 


So 


SO 


SO 


SO 


SD 


SO 


SO 


So 


SD 


So 


So 


SO 


T. LAWRENCE R 


SECONDARY 


SAMP 
DEPTH 


NO 188 S$ 


WATER 
TEMP. 
DEG C 
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12.4 
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PER CENT 
OXYGEN 
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TURB. 
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IN 


LAT 44 06 59 
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SITU 


TOT ALK 
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MG/L 
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83 
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94 


90 


90 


81 


81 


80 


82 


72 
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108 
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98 


98 
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92 


90 


90 


88 


94 


90 


95 
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25C 
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324 


335 
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SOLIDS 
PPM 


CHLORIDE 
MG/L 
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21. 


22. 
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22. 


23-6 


24. 


23. 
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23. 


22. 


22. 


21. 


21. 


296 


29.6 


30. 


296 


29.6 


296 


28. 


29.6 


28. 


29.6 


28. 


28. 


296 


ora 


28. 


30. 


30. 


30. 


29. 


29.6 


29. 


30. 


30. 


30. 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


O.05L 


0.05 


0.05 


0.05 


0.05L 
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0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 
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ST. LAWRENCE R 


STN NO 1 SECONDARY NO 188 S LAT 44 06 59 LONG 76 21 27 
PHENOLS TOTAL FECAL MeF. TOTAL OISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N NH3-N ORGNC N A 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH PPB MF/1O0ML MF/100ML MF/1LOOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
22 05 72 1035 700 ae 2 20. 1. 1. 0.017 0.005 0.11 0.02 0.240 
: 36 
1042 2100 1.0 2 8. 1. 1. 0.018 0.003 0.10 0.01 0.500 
DC eI (8.5 N 2 SO 1.5 3.9 
1054 3400 ae 2 le 1. 1. 0.021 0.004 0.10 0.01 0.340 
* 3.0 
1102 4500 1.0 2 1. le le 0.030 0.016 0.06 0.01 0.300 
We i 6G I 2 sD 1.5 3.3 
1113 6200 1.0 2 1. 1. 1. 0.017 0.,006 0.09 0.01 0.250 
PGI (626) N 2 SDmbe5 3.6 
23 05 72 1639 700 1.0 0.022 0.007 0.12 0.01 0.320 
oc I 4.5 N 2 so 1.5 4eo2 
1643 2100 1.0 0.025 0.011 Ooll 0.01 0.290 
oc I 8.5 Ni 2 sD 1.5 3.2 
1653 3400 1.0 0.018 0.006 O.1l 0.01 0.280 
me f Bea lM 2 SOME IGS 3.2 
1657 4500 1.0 0 .035F 0.020F O-ll 0.01 0.220 
OCeeieese5 N 2 SD 1.5 3.7 
1706 6200 1.0 0.022F 0. 006F 0.12 0.01 0.260 
DOW 6.6 NP 2 SOMES 2.6 
24 05 72 1120 700 1.0 2 16. l. le 0.013 0.005 0.12 0.02 0.260 
DG Vi 425 N 2 SD 1.5 3.9 
1125 2100 1.0 2 16. 1. le 0.012 0.003 0.13 0.01 0.280 
DC’ I 8.5 N 2 SD 1.5 3.9 
1135 3400 1.0 2 46 le le 0 .030F 0.020 0.11 0.01 0.190 
oc I 8.5 N 2 so 1.5 3.9 
1140 4500 1.0 2 246 le 1. 0 .044F 0.038 0.12 0.01 0.320 
1.5 4.3 
1151 6200 1.0 2 20. 1. 1. 0.026F 0.014F 0.12 0.01 0.270 
DCy 13.0 N 2 So 1.5 3.9 
04 O7 72 1421 700 1.0 (0) 10. 1. le 0.014 0.003 0.01 0.01 0.260 
oc I 7.0 N 2 3) 1.0 326 
1427 2100 1.0 ie) 160. le le 0.014 0.004 0.03 0.01 0.310 
oc I 8.5 N 2 SD 1.0 4.6 
1448 3400 1.0 10) 52.6 le le 0.008 0.004 0.01 0.03 0.210 
oc I 8.5 N 2 SD 1.0 2-9 
1456 4500 1.0 ie) 104. le 1. 0.009 0.005 0.01 0.02 0.360 
DCT 955 NIDEZ: sD 1.0 3.9 
1504 6200 1.0 0 144. 1. 1. 0.026 0.006 0.01 0.01 0.280 
1.0 523 
05 O7 72 1152 700 1.0 2 286 1. 1. 0.015F 0.005F 0.03 0-01 0.280 
DC IT ts0 N 2 SD 1.0 3.9 
1159 2100 1.0 7 28. 1. 1. 0.030 0.017 0.03 0.01 0.250 
OC I 8-5 N 2 sD 1.0 3.6 
1207 3400 1.0 (2 152. 1. 1. 0.024 0.019 0.03 0.01 0.280 
oc I 8.5 N 2 SD 1.0 4.6 
1212 4500 1.0 2: 246 le 1. 0.008 0.004 0.08 0.01 0.220 
DG I 8-5 N 2 SD 1.0 364 
1220 6200 1.0 2 20. 1. le 0.O017F 0.003 0.03 0.01 0.190 
OC I 4&5 N 2 NP) 1.0 32 
06 O7 72 1055 700 1.0 2 360. 1. 1. 0.015 0.003 0.02 0.01 0.240 
oc { 7.0 N 2 SO 1.0 4e2 
1100 2100 1.0 2 3606 le 1. 0.012 0.002 0.01 0.01 0.210 
DCT 8.5. iN) 2 SD 1.0 323 
1107 3400 1.0 2 240. le 1. 0.012 0.003 0.01 0.01 0.200 
OC I 8.5 Niez: SD 1.0 4o3 
1113 4500 1.0 2 140. le 1. 0.008 0.003 0.03 0.01 0.170 
oc [I 8.5 N 2 so 1.0 3.3 
1121 6200 1.0 2: 156. le le 0.011 0.003 0.02 0.01 0.190 
OC I 4-5 Ne 2 SD 1.0 4e71 
19 08 72 1120 700 1.0 0 124. 26 le 0.039 0.018 0.02 0.05 L 0.250 
oc I 7.0 N 2 so 1.0 4.7 
1128 2100 1.0 (0) 164. 26 1. 0.031 0.009 0.01 0.05 L 0.330 
DC [ 8-45 NN 2 A?) 1.0 726 
1135 3400 1.0 te) 196. le le 0.040 0.012 0.02 0.05 L 0.460 
DC 6ICOB.S N 2 SO 1.0 8.5 
1141 4500 1.0 ie) 192. 1. 1. 0.030 0.012 0.02 0.05 L 0.270 
oc I 8.5 N 2 So 1.0 5.0 
1150 6200 1.0 10) 100. 26 Ll. 0.019 0.006 0.03 0.05 L 0.220 
DOM 14.5 IN 2 SOMO 4.5 
20 08 72 1453 700 1.0 3 100. Ve ie 0.030 0.010 0.01 0.05 L 0.400 
Oct 17.0) 8 Ne SD 1-0 Bok 
1456 2100 rea) ry) 152s 6. Hey 0.023 0.007 0.01 0.05 L 0.300 
Oc I 8.5 NieZ 18) 1.0 Te2 
1503 3400 1.0 0 20. 1s ites 0.035 0.018 0.01 0.05 L 0.260 
DC fi 8-5 N 2 sD 1.0 6.4% 
1510 4500 red 4e ie ihe 0.026 0.005 0.01 0.05 L 0.320 
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rakes? 
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LAT 44 06 59 LONG 76 21 27 

DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. 
02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C 
MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS 
8.80 98 2.0 8.10 90 332 
10.60 118 oe 8.20 94 332 
10.60 118 2.0 8.10 92 327 
10.60 118 oe 8.10 90 329 
10.60 118 oP 8.15 98 332 
10.40 116 DEP 8.20 91 328 
10.60 92 1.8 100 343 
10.50 91 2.0 102 343 
10.20 89 2-0 102 342 
10.60 92 1.8 103 342 
10.80 94 1.6 102 343 
10.40 90 28) 108 343 
10.6¢ 90 2.0 102 342 
10.60 91 ABT 103 342 
10.30 89 265 104 342 
11.00 95 2.5 102 342 
10.70 94 1.6 108 344 
10.70 95 1.6 106 344 
10.60 94 1.6 107 346 
10.40 92 1.6 105 347 
10.40 92 Noe 110 343 
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6200 


2 
700 


2 
2100 


ee 
3400 


2 
4500 


i 
6200 


Zz 
700 


(2 
2100 


2 
3400 


eA 
4500 


6200 


-207- 
ST. LAWRENCE R 


SECONDARY NO 188 S LAT 44 06 59 LONG 76 21 27 
PHENOLS TOTAL FECAL M.F.e TOTAL OISS NITRATE 
STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3-N 
BRG DEPTH PPB MF/1OOML MF/1LOOML MF/1LOOML MG/L MG/L MG/L 
SD 1.0 
1.0 (0) 88. le le. 0.015 0.006 0.03 
SD 1.0 
1.0 3 120. le le 0.027 0.006 0.00 
SD 1.0 
1.0 3 148. 1. le. 0.028 0-005 0.00 
sD 1.0 
1.0 0 40. 1. le 0.021 0.004 0.00 
sD 1.0 
1.0 10) 144. l. le 0.038 0.006 0.00 
N18) 1.0 
1.0 te) 152. le le 0.022 0.005 0.00 
SD 1.0 
1.0 4 16. le le 0.023 0.010 0.08 
SD 1.0 
1.0 6 246 i. 1. 0.027 0.012 0.08 
SD i.0 
1.0 2 12. le 1. 0.022 0.009 0.08 
sD 1.0 
1.0 4 4e le i. 0.021 0.009 0.08 
SD 1.0 
1.0 4 1. le Ze 0.018 0.067 0.09 
SD 1.0 
1.0 2 1. le 10. 0.023 0.006 0.09 
SO 1.0 
1.0 2 le le 1. 0.026 0.007 0.10 
SD 1.6 
1.0 4 12. 1. l. 0.028 0.018 Oeil 
SD 1.0 
1.0 2 4e le 1. 0.027 0-008 0.69 
SD 1.6 
1.0 4 966 2e l. 0-024 0.008 0.09 
SD 1.0 
1.0 2 16. 1. 1. 0.024 0.008 0.10 
so 1.0 
1.0 2 206 1. le 0-018 0.008 0.10 
SO 1.90 ; 
1.0 2 8. 1. le 0.028 0.009 0.10 
SD 1.0 
1.0 72 366 ie Le 
SD 1.0 
1.0 2 104. le 1. 0.030 0.009 0.10 
SD 1.0 


AMMONTA 
NH3-N 
MG/L 


0.05 L 


0.01 L 


0.01 


O.O1 L 


QO.01 L 


0O.-Ol L 


0.02 


0.02 


O.O1L 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.180 


0.410 


0.430 


0.360 


0.550 


0.480 


0.220 


0.260 


0.240 


0.250 


0.230 


0.260 


0.440 


0.460 


0.300 


0.310 


0.320 


0.290 


0.31C 


CHLORG 
A 


STN NO 


SAMP OTE HOUR 
DY MO YR LMT 


22 
oc 


oc 


OC 


oc 


oc 


23 


oc 


OC 


oc 


oC 


24 


oc 


OC 


oc 


OC 


oc 


04 


oc 


oc 


ole 


oC 


oc 


05 


OC 


oc 


oc 


OC 


oc 


06 


DC 


oc 


oc 


oc 


oc 


19 


oc 


oc 


oc 


OC 


OC 


20 


oc 


oc 


05 


I 


I 
07 


sf 


I 


72 0855 


8.5 
0902 


8.5 
0912 


8.5 
0922 


7.0 
0926 


1.8 
72 1809 


8.5 
1824 


8.5 
1827 


8.5 
1839 
1840 


1.8 
72 0946 


724 
0956 


8.5 
1002 


8.5 
1012 


8.5 
1020 


4.5 
Tener 


720 
1220 


8.5 
1230 


8.5 
1238 


8.5 
1244 


8.5 
Ua Heyes 


7.0 
1402 


8.5 
1410 


8.5 
1421 


8.5 
1425 


8.5 
72 0859 


7.0 
0903 


8.5 
0911 


8.5 
0919 


8.5 
0924 


8.5 
72 O9tO 


7.0 
0919 


8.5 
0929 


8.5 
0936 


8.5 
0940 


8.5 
72 1648 


720 
1655 


8.5 
1701 


1709 


3 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


STN 
OIST 


1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 
5200 


2 
1200 


ie 
2800 


2 
3900 


7 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


Za 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


fa 
5260 


2 
1z00 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


5000 


ST. 


LAWRENCE R 


SECONDARY NO 185 N 


STN SAMP 
BRG DEPTH 
1.0 
so 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
SoD 1.5 
1.0 
So 1.5 
1.0 
sod 1.5 
1.0 
SO 1.5 
1.0 
SD 1.5 
1.0 
SD 1.5 
1.0 
1.0 
NY?) 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
sod 1.5 
1.0 
SD 1.5 
1.0 
SD 1.5 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
So 1.0 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
So 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
so 1.0 
1.0 
sod 1.0 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
SD 1.0 
1.0 
SO 1.0 
1.0 
so 1.0 
1.0 
1.0 
1.0 


WATER 


TEMP. 


DEG C 


11.7 


12-5 


12.8 


12.4 


12.8 


15.2 


14.5 


13.8 


13.2 


13.4 


16.5 


16.6 


16.7 


16.8 


17.2 


16.4 


16.0 


16.8 


17.1 


17.2 


17.1 


17.1 


17.1 


16.5 


16.5 


18.9 


19.6 


19.5 


19.3 


19.8 


21.8 


21.8 


OISS. 

02 

MG/L 
13-60 
13.20 
12.90 
13.00 
13.20 
14.00 
14.00 


14.00 


14.00 
14.20 


14.00 
13.80 
13.60 
14.20 
13.30 
10.80 
11.00 
10.60 
10.40 
10.40 
10.40 
10.80 
10.20 
10.40 
10.60 
10.40 
10.60 
10.60 
10.40 
10.60 

9.60 
10.10 
10.20 
10.00 

9.00 
10.20 
10.20 


10.80 


10.00 


-208- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 

125 

123 

121 


121 


136 


138 


135 
137 


136 


131 


131 


108 


106 


107 


105 


109 


104 


107 


109 


107 


109 


109 


106 


108 


102 


109 


108 


97 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


207 


222 


IN 


LAT 44 13 43 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 

8.60 108 
8.90 106 
8-80 106 
8.85 106 
8.80 106 
8.80 104 
8.80 110 
8.80 110 
8-80 110 
8.80 108 
9.10 106 
8.90 106 
8.90 104 
9.10 104 
8.90 106 
8.20 106 
8.30 108 
7295 108 
8-30 102 
8640 100 
8-70 112 
8.70 108 
8-80 114 
8.90 114 
8.75 114 
8-10 104 
8.00 104 
8.05 106 
8.00 104 
8-00 102 
7290 92 
8.20 94 
8-10 90 
8.00 90 
8-20 88 
8-30 104 
8-20 92 
8-20 94 
8-40 100 


LONG 76 24 16 


COND. 


25C 


UMHOS 


307 


297 


297 


292 


292 


314 


325 


330 


323 


323 


318 


316 


314 


322 


316 


329 


331 


aak 


331 


331 


332 


332 


331 


328 


332 


330 


326 


328 


330 


330 


332 


330 


OIss. 


SOLIDS CHLORIDE 


PPM 


MG/L 
21. 


20. 


20. 


18. 


18. 


24.6 


moe 


22. 


21. 
21. 


28. 


27. 


27. 


27. 


266 


24-6 


246 


246 


24. 


25. 


25.6 


266 


266 


266 


25-6 


26. 


27. 


27. 


25-6 


24-6 


30. 


296 


296 


286 


28. 


29. 


29-6 


30. 


296 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0.05L 


0-05L 


0.05L 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


22 
oc 


oc 


oc 


oc 


oc 


23 


oc 


oc 


oc 


oc 


24 


oc 


OC 


oc 


oc 


DC 


04 


oc 


oc 


oc 


oc 


oc 


05 


oc 


oc 


DC 


oc 


oc 


06 


oc 


oc 


oc 


oc 


oc 


19 


oC 


oc 


oc 


oc 


oc 


20 


oc 


oc 


05 
I 


I 


72 0855 


8.5 
0902 


8.5 
0912 


8.5 
0922 


7.0 
0926 


1.8 
72 1809 


8.5 
1824 


8.5 
1827 


8.5 
1839 
1840 


1.8 
72 0946 


724 
0956 


8.5 
1002 


8.5 
1012 


8.5 
1020 


4.5 
i2elets 


7.0 
1220 


8.5 
1230 


8.5 
1238 


8.5 
1244 


8.5 
72 1355 


7.0 
1402 


8.5 
1410 


8.5 
1421 


8.5 
1425 


8.5 
72 0859 


7-0 
0903 


8.5 
o9ll 


8.5 
0919 


8.5 
0924 


8.5 
72 0910 


120 
0919 


8.5 
0929 


8.5 
0936 


8.5 
0940 


8.5 
72 1648 


7.0 
1655 


8.5 
1701 


1709 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


3 


STN 
DIST 


1200 


73 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


e 
5200 


2 
1200 

2 
2800 


2 
3900 


72 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


2 
5000 


2 
5200 


2 
1200 


2 
2800 


2 
3900 


5000 


ST. LAWRENCE R 


SECONDARY NO 185 N 


PHENOLS TOTAL 
COLIFORM COLIFORM 


STN SAMP 
BRG DEPTH 
1.0 
sod 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
sD 1.5 
1.0 
sod 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
so E.5 
1.0 
1.0 
sD 1.5 
1.0 
sD 1.5 
1.0 
SD 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 
so 1.5 
1.0 

so 1.5 
1.0 
So 1.0 
1.0 
sod 1.0 
1.0 
so 1.0 
1.0 
$oO 1.0 
1.0 
0) 1.0 
1.0 
so 1.0 
1.0 
sod 1.0 
1..0 
sD 1.0 
1.0 
sD 1.0 
1.0 
RI?) 1.0 
1.0 

sD 1.0 
1.0 

sD 1.0 
1.0 

sod 1.0 
1.0 

sD 1.0 
1.0 

so 1.0 
1.0 

Sv 1.0 
1.0 
sD 1.0 
1.0 
so 1.0 
1.0 
so 1.0 
1.0 
so 1.0 
1.0 
sD 1.0 
1.0 
sod 1.0 
1.0 
1.0 
1.0 


PPB MF/100ML 


2 8. 
2 4e 
2 PG 
2 te 
2 te 
4 Ite 
4 te 
2 8. 
2 as 
4 8. 
t) 44e 
r) 36. 
0) 92. 
oO 610. 
0) 232. 
2 We 
2 8. 
2 8 
z Pc 
2 4. 
3 112. 
2 84.6 
2 60. 
2 68. 
2 112. 
te) 180. 
2 124. 
3 184. 
3 92. 
0 300. 
3 168. 
3 20. 
3 446 
0 64. 


=209= 


FECAL 
MF/1OOML 


1. 


1. 


l. 


l. 


le 


1. 


l. 


26 


M.Fe 
ENTER. 
MF/1OOML 


1. 


1. 


LAT 44 13 43 


TOTAL 
p 
MG/L 


0.028F 
0 .020F 
0 .030F 
0.018 
0.014 
0.022F 
0.014F 
0.014 


0.027 
0.017 


0.012 
0.012 
0.009 
0.011 
0.010 
0-048 
0.013 
0.042 
0.014 
0 .O16F 
0 .020F 
0.019F 
0.018 
0.015F 
0.015F 
0.014 


0.011 


0.029 


0.020 


- 0.026 


0.034F 


0.024 


0.031 


0.030 


0.021 


0.020 


0.034 


OISS 

p 

MG/L 
0.012F 


0.009F 


0.005 


0.004 


0.013F 


0.002F 


0.006 


0.015 
0.007F 


0.003 


0.003 


0.001 


0.003 


0.003 


0.015 


04003 


0.014 


0.003 


0.004 


0.003 


0.003 


0.007 


0.003 


0.003 


0.003 


0.002 


0.016F 


0.006 


0.006 


0.004 


0.007 


0.010 


0.013 


0.004 


0.004 


0.014 


LONG 76 24 16 


NITRATE 


NO3-N 


MG/L 


0.06 


0.06 


0.06 


0.07 


0.07 


0.07 


0.07 


0.02 


0.02 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.02 0.420 
0.02 0.260 
0.01 0.310 
0.01 0.300 
0.01 0-290 
0.01 0.260 
0.01 0.270 
0.01 0.300 
0.01 0.290 
0.0L 0.290 
0.02 0.170 
0.01 0.220 
0.01 0.220 
0.01 0.320 
0.01 0.250 
0.01 0.310 
0.01 0.260 
0.02 0.330 
0.02 0.250 
0.01 0.240 
0.01 0.260 
0.01 0.210 
0.01 0.260 
0.01 0.250 
0.01 0.270 
0.01 0.270 
0.01 0.220 
0.01 0.230 
0.01 0.240 
0.01 0.290 
0.05 L 0.350 
0.05 L 0.350 
0.05 L 0.390 
0.05 L 0.300 
0.05 L 0.380 
0.c5 Lt 0.300 
0.05 L 0.260 
0.05 L 0.270 
0.05 L 0.250 


CHLORO 
A 


STN NO 


SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 


oc 


exe 


21 


DC 


OC 


oc 


OC 


OC 


30 


OC 


oc 


OC 


oc 


OC 


ai! 


OC 


oc 


OC 


DC 


OC 


ol 


oC 


OC 


OC 


OC 


oc 


I 


I 


8.5 
E28 sy 


8.5 


08 72 1310 


I 


I 


I 


I 


I 


6.5 
1316 


8.5 
1323 


8.5 
1333 


8.5 
1337 


8.5 


10 72 1509 


I 


I 


I 


I 


I 


6.0 
E515 


8.5 
1524 


8.5 
1534 


8.5 
1542 


8.5 


10 72 0855 


I 


I 


if 


I 


I 


6.5 
0858 


8.5 
0908 


8.5 
0917 


8.5 
0923 


8.5 


i tert o> 


I 


6.5 
1311 


8.5 
1320 


8.5 
1325 


8.5 
1330 


8.5 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


STN 
OIST 


ST. 


LAWRENCE R 


SECCNDARY NO 185 N 


STN SAMP 

BRG DEPTH 
SO 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

So 1.0 
1.0 

so 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

So 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

so 1.0 
1.0 

SD 1.0 
1.0 

SD 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

SD 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

SD 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

SO 1.0 
1.0 

SY?) 1.0 
1.0 

so 1.0 
1.0 

So 1.0 
1.0 

SD 1.0 
1.0 

SO 1.0 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


21.2 


21.6 


21.8 


21.5 


Oss. 


10.10 


10.00 


10.20 


10.50 


10.60 


10.60 


10.80 


10.70 


10.80 


10.80 


10.80 


10.40 


10.80 


10.60 


10.60 


11.00 


10.20 


10.60 


=210- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


116 


112 


120 


113 


113 


114 


oF 


91 


92 


94 


93 


90 


93 


93 


90 


93) 


94 


94 


97 


90 


94 


TURB. 
JACKSON 
UNITS 


IN 


LAT 44 13 43 


PH 
SITU 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


91 


90 


92 


92 


90 


STi 


100 


100 


100 


100 


104 


104 


102 


108 


104 


104 


104 


102 


110 


101 


LONG 76 24 16 


CONDO. 
25C 
UMHOS 


330 


330 


330 


327 


343 


343 


343 


342 


352 


345 


344 


344 


344 


354 


342 


343 


343 


343 


344 


OIss. 
SOLIDS 
PPM 


CHLORIDE 
MG/L 


29. 


29. 


29. 


29. 


296 


28. 


29. 


296 


30. 


296 


29. 


28. 


28. 


28. 


28. 


290 


28. 


29.6 


28. 


28-6 


28. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.05L 


0.05L 


0.05 


0.05L 


O.05L 


0.05L 


0.05L 


0-05L 


0.05L 


0.05L 


0.05 


0.05L 


0.05L 


0-05L 


=-211= 
ST. LAWRENCE R 


STN NO 3 SECONDARY NO 185 N LAT 44 13 43. LONG 76 24 16 
PHENOLS TOTAL FECAL MeFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO 

SAMP DTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. P P NO3=N NH3=N ORGNC N A 

DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH PPB MF/1LOOML MF/100ML MF/1OOML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 

pc I 8.5 N 2 SDs 1.0 42 
1715 5200 1.0 4 8. ae Aes 0.040 0.013 0.01 0.05 L 0.270 

DONE 8.5 IN 2 SO 10 4.6 

21 08 72 1310 1200 1.0 2 44. Ie jhe 0.014 0.010 0.00 0.01 0-410 

DG 6.5. N 2 SOmELeO 4.8 
1316 2800 1.0 2 40. le Le 0.022 0.006 0.00 0.01 0.360 

pe it Goce iy SDieLe 6.5 
1323 3900 1.0 2 60. ite Ie 0.020 0.006 0.00 0.01 L 0.350 

DG 855) N 2 SD sO 6.2 
1333 5000 1.0 2 48. A i 0.016 0.009 0.01 0.14 0.360 

oe fe Bas i 2 Say o@) cee 
1337 5200 1.0 2 44. Ne Ne 0.024 0.013 0.00 0.01 L 0.380 

De tt GAS SDs 0 5.0 

30 10 72 1509 1200 1.0 2 8. Ire ike 0.022 0.008 0.08 0.02 0.280 

Ne iT Ga Tw SDamla0 eat 
1515 2800 1.0 6 fhe ts te 0.031 0.014 0.09 0.02 0.300 

DGeol 625) Ni (2 SOs ls0 TG 
1524 3900 1.0 4 Re fle is 0.022 0.009 0.09 0.02 0-240 

Me i Gee Ne 2 SD 1.0 4.6 
1534 5000 Roe 2 56. ile Les 0.027 0.008 0.06 0.02 0.230 

me U Bae i 2 SD 1.0 4.3 
1542 5200 1.0 4 2140. 20. 240. 

e Rok Ny 2 SD -1.0 Teal 

31 10 72 0855 1200 1.0 0 64. ts 1s 0.028 0.009 0.07 0.01 0.360 

io i Go oN 2 sD 1.0 4.8 
0858 2800 1.0 2 Nis the Des 0.030 0.007 0.07 0.01 0.290 

De 1 Go f 2 SDE 0 5.2 
0908 3900 1.0 2 44. Bc ie 0.029 0.008 0.07 0.01 0.340 

me UW Bae i SD 160 44 
0917 5000 1.0 4 96. 2s 1. 0.027 0.007 0.07 0.01 0.310 

DCeimrG 65 mnNIne2 S) tine 3.9 
0923 5200 1.0 4 48. le 1s 

Ne TF 8S MN 2 SDle0 Beh 

01 11 72 1305 1200 1.0 3 44s Te ie 0.028 0.010 0.07 0.01 L 0.370 

Ne % 65 M 2 SDMeLe0 4.9 
1311 2800 1.0 2 28. 4e ite 0.032 0.010 0.07 0-01 L 0.340 

Oe 865 " 2 SD 1.0 408 
1320 3900 1.0 0 28. De Tie 0.028 0.008 0.08 0-01 L 0.270 

Ne i Boe 2 SOMME O 5.1 
1325 5000 1.0 0) 96. Te ilies 

er it Geen 2 SD 1.0 5.9 
1330 5200 1.0 0 160. Ne 4e 0.037 0.013 0.07 0.04 0.340 


OC) 825 N 2 so 1.0 5.2 
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ST. LAWRENCE R 


STN NO 5 SECONDARY NO 172 N LAT 44 17 09 LONG 76 08 45 
WATER OISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. OISS. TOTAL 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACco3 25C SOLIDS CHLORIDE IRON 
OY MO YR LMT DIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
22 05 72 1200 1250 1.0 10.9 14.00 126 1.8 8.85 104 312 22. 0.05L 
1214 7050 1.0 11.6 13.80 126 2-0 8.90 102 315 23-6 0-05L 
1224 13900 1.0 11.8 13.60 125 2.0 8.90 106 322 24. 0.05L 
23 05 72 1605 1250 1.0 13.5 13.80 132 2.0 104 288 24.6 0.05L 
1550 7050 1.0 14.0 14.00 135 2.0 8.90 106 306 22. 0.05L 
1544 13900 1.0 12.0 14.20 131 2-0 9.00 104 320 24. 0.05L 
24 05 72 1238 1250 1.0 12.1 13.20 122 2-2 8.80 106 307 226 0.05L 
1248 7050 1.0 12.1 14.00 130 2-2 8.90 106 314 24. 0.05L 
1258 13900 1.0 12.5 13.80 129 2.7 8.95 106 320 27. 0.05L 
04 O7 72 1556 1250 1.0 16.4 10.40 105 2.0 8.60 102 334 28. 0.05 
1613 7050 1.0 15.5 12.00 119 1.8 8.80 108 ~— 335 26. 0.05 
1618 13900 1.0 15.6 9.80 98 22 8.50 110 335 26.6 0.05 
05 07 72 1109 1250 1.0 14.0 10.50 101 2<2 8.55 Sk. 337 27. 0.05 
1103 7050 1.0 15.6 10.60 106 2-2 8.75 110 336 26. 0.05L 
1035 13900 1.0 exo 6 9.20 92 2-2 8.60 112 338 27. 0-05L 
06 O7 72 1204 1250 1.0 16.2 10.20 103 1.8 8.20 110 337 26. 0.05 
1211 7050 1.0 16.5 11.40 116 1.8 8.10 112 335 26. 0.05L 
1216 13900 1.0 16.1 10.60 107 2.0 8.10 102 332 26. 0.05 
19 08 72 1238 1250 1.0 19.5 12.00 130 267 8.40 110 332 29. 0.10 
1243 7050 1.0 20.2 10.00 110 222 8.50 90 333 296 0.05L 
1251 13900 1.0 19.4% 9.00 97 2-2 8.20 102 334 29. 0-.05L 
20 08 72 1405 1250 1.0 20.5 9.80 108 1.8 8.25 93 332 29. 0.05L 
1358 7050 1.0 20.6 10.00 110 1.8 8.15 92 333 296 0.05L 
1348 13900 1.0 20.8 9.30 103 202 7.90 96 333 296 0.05L 
22 08 72 0852 1250 1.0 21.0 9.60 107 2.5 8.10 96 332 30. 0.05L 
0859 7050 1.0 20.1 9.40 103 2-2 8.00 96 334 30. 0.05L 
0904 13900 1.0 20.9 9.20 102 2.7 8.00 92 332 29. 0.05L 
SLS1O) 720 ELST t250 1.0 Ion 11.00 95 2.0 104 342 28. 0.05L 
1146 7050 1.0 925 10.80 94 2.5 102 342 28. 0.05L 
1150 43900 1.0 8.9 11.00 95 2-0 102 342 28. 0.05 
O01 11 72 1104 1250 1.0 9.5 11.00 96 1.8 110 344 296 0.05 
1057 7050 1.0 922 10.60 92 1.8 408 347 296 0-05L 
1054 13900 1.0 8.5 11.10 95 1.8 108 347 296 0.05t 
04 12 72 °6925 1250 1.0 9.2 10.20 88 2.0 110 353 28. 0.05L 
0935 7050 1.0 922 10.60 92 1.8 104 343 28. 0.05L 
0942 13900 1.0 8.5 10.60 90 2.0 104 345 296 0.05L 
STN NO 7 SECONDARY NO 170 N LAT 44 17 22 LONG 76 07 29 
22 05 72 125S 13850 1.0 12.7 13.50 127 2-0 8.80 114 322 ° 
1303 15650 1.0 12.1 14.00 130 22 8.70 106 325 ae mae 
23 05 72 1503 13850 1.0 12.4 14.00 130 2.0 9.30 118 312 23. 0.05L 
1532 15650 1.0 12.0 13.80 127 2-0 8.80 112 317 24. 0.05L 
24 05 72 1340 13850 1.0 13.4 13.40 127 2-0 8.60 106 317 25-6 0.05 
1344 15650 1.0 13.2 14.00 133 2-2 8.80 104 320 26. 0.05L 
04 O7 72 1654 13850 1.0 16.2 9.80 99 222 8.70 104 336 27. 0.05 
1659 15650 1.0 15.9 11.20 112 2.5 8.60 100 333 27. 0.05L 
05 07 72 1027 13850 1.0 15.8 10.20 102 262 8.45 110 335 25. 0-05t 
1030 15650 1.0 16.2 10.20 103 2-0 8.50 112 332 25 0.05 
06 O7 72 1242 13850 1.0 17.3 10.20 105 2-0 8.20 324 BES, 0.10 
1244 15650 1.0 17.0 10.60 109 2-2 8.30 104 337 28. 0.05 
19 08 72 1320 43850 1.0 21.0 10.00 111 2.5 8.60 102 327 28. 0.05L 
1323 15650 1.0 21.9 9.20 104 225 8.60 92 325 28. 0.05L 
20 08 72 1303 13850 1.0 21.0 9.80 109 2-0 8.00 96 333 29. 0-05L 
1307 15650 1.0 21.0 9-60 107 22 8.10 100 329 re) 0.05t 
22 08 72 0925 13850 1.0 20.5 9-40 104 2-2 7.80 90 332 29. 0.05t 
0928 15650 1.0 21.0 8.80 98 2-5 7.80 91 321 26. 0-05L 
31 10 72 1204 13850 1.0 8.9 11.00 OD) 2.7 102 342 27 0.05L 
1200 15650 1.0 8.9 11.20 96 2.0 102 340 ots 0.05 
Ol 11 72 1044 13850 1.0 9.0 10.60 91 2.0 112 344 28. 0.05L 
1046 15650 1.0 8.9 10.60 91 1.8 104 342 28 0.05 
04 11 72 0951 13850 1.0 8.5 10.40 89 1.6 104 344 29. 0205L 
0947 15650 1.0 8.5 11.00 94 1.8 102 340 27. 0-05 


STN NO 
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OY MO YR 


22 


23 
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04 
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31 
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04 
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23 
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04 
05 
06 
19 
20 
22 
31 
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04 


05 


05 
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o7 


o7 


o7 


08 


08 


08 


10 


1L 


11 


72 


Ur 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


2 


72 


72 


72 


HOUR 
LMT 


1200 
1214 
1224 
1605 
1550 
1544 
1238 
1248 
1258 
1556 
1613 
1618 
1109 
1103 
1035 
1204 
1211 
1216 
1238 
1243 
1251 
1405 
1358 
1348 
0852 
0859 
0904 
1137 
1146 
1150 
1104 
1057 
1054 
0925 
0935 
0942 


STN NG 


05 
05 
05 
o7 
o7 
O7 
08 
08 
08 
10 
ll 
11 


72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 


72 


1259 
1303 
1503 
1532 
1340 
1344 
1654 
1659 
1027 
1030 
1242 
1244 
1320 
1323 
1303 
1307 
0925 
0928 
1204 
1200 
1044 
1046 
0951 
0947 


13900 


ST. LAWRENCE R 


5 SECONDARY NO 172 


N 


PHENOLS 


STN STN SAMP 
OIST BRG DEPTH 


1250 
7050 


1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 
1250 
7050 
13900 


@ 0: Oy © 01.0 <0) +01 6:0. 0) 0. 6) ©). ©) <0) 4) <8) 6) 0) 01 6) 10)@).6).6: 07 6/1020) 0) (6) O10 eee 
(>RoRonoN~- Ronen Ronen -Non-NoRono nosed eNom oon oRon on onon-Ronok Rom okonok =) 


ol ool oll el oll ool oll el el ol el el el 


i SECONDARY NO 170 


13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
13850 
15650 
£3850 
15650 
13850 
15650 
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PPB 


OCONNN 


NOCCDCONAARDCTCOWWWODONDONNNOOO 


COTO MROOWWODONNNODOFNNNNO 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/1O0ML 


is 
i 
4. 


68. 
4. 


320. 
4e 
188. 
156. 
400. 
236. 
480. 
220. 
324. 
440. 
112. 
780. 
500. 
1660. 
268. 
2926 
124. 
172. 
2246 
192. 
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FECAL 
COLIFORM 
MF/LOOML 


l. 
1. 
1. 


1. 
1. 
l. 
1. 
1. 
1. 
l. 
le 
1. 
1. 
le 
2. 
l. 
1. 
2. 
l. 
l. 
1. 
1. 
le 
1. 
26 
1. 
66 
1. 
26 
1. 
4 
26 
2 


M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


1. 
l. 
le 


1. 
le 
1. 
1. 
1. 
le 
l. 
le 
1. 
le 
1. 
1. 
2. 
1. 
le 
1. 
1. 
1. 
le 
1. 
1. 
le 
le 
1. 
1. 
le 
1. 
1. 
le 
2. 


2. 
le 


l. 
le 
l. 
l. 
1. 
l. 
le 
l. 
1. 
le 
le 
1. 
1. 
le 
1. 
1. 
le 
1. 
2. 
10. 


LAT 44 17 09 


TOTAL 
Pp 
MG/L 


0.027 
0.018 
0.026F 
0.024F 
0.014F 
0.017 
0.018F 
0.018F 
0.020F 
0.016 
0.012 
0.022 
0.013 
0.026 
0.011 
0.015 
0.010 
0.011 
0.027 
0.018 
0.027 
0.025 
0.050 
0.054 
0.022 
0.022 
0.022 
0.025 
0.027 
0.031 
0.022 


0.024 
0.019 
0.020 
0.018 


OLSs 
P 
MG/L 


0.007 
0.002 
0.OLLF 
0.009F 
0.001F 
0.004 
0.003 
0.002 
0.005 
0.007 
0.002 
0.005 
0.005 
0.014 
0.003 
0.004 
01003 
0.003 
0.006 
0.012 
0.007 
0.007 
0.026 
0.019 
0.004 
0.005 
0.005 
0.007 
0.008 
0.009 
0.021 


0.010 
0.009 
0.009 
0.010 


LAT 44 17 22 


0.024 


0.026F 
0.023F 
0.022F 
0.015 
0.024 
0.017 
0.027 
0.O016F 
0.016F 
0.015 
0 .029F 
0.033 
0.02% 
0.024 
0.042 
0.058 
0.028 
0.023 
0.025 
0.027 
0.016 
0.020 


0.006 
0.013 
0.009F 
0.012F 
0.010 
0.002 
0.006 
0.005 
0.016 
0.005F 
0.013F 
0.003 
0.007F 
0.009 
0.005 
0.005 
0.009 
0.015 
0.009 
0.009 
0.010 
0.011 
0.007 
0.009 


LONG 76 08 45 


NITRATE 
NO3~-N 
MG/L 


0.07 
0.07 
0.05 
0.12 
0.10 
0.09 
0.09 
0.09 
0.08 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.01 
0.01 
0.01 
0.07 
0.07 
0.07 
0.08 


0.08 
0.08 
0.07 
0.07 


0.05 
0.04 
0.06 
0.07 
0.07 
0.06 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.02 
0.03 — 
0.0L 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 


LONG 76 O7 29 


AMMONIA TOTAL 
NH3+N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.250 
0.01 0.270 
0.01 0.250 
0.01 0.250 
0.01 0.250 
0.01 0.280 
0.01 0.240 
0.01 0.270 
0.01 0.210 
0.02 0.170 
0.01 0.220 
0.02 0.270 
0.01 0.270 
0.02 0.270 
0.01 0.210 
0.02 0.250 
0.01 0.200 
0.01 0.210 
0.05 L 0.320 
0.05 L 0.270 
0.05 L 0.310 
0.05 L 0.330 
0.05 L 0.360 
0.05 L 0.370 
0.01 0.370 
0.01 L 0.380 
0.01 0.380 
0.01 0.260 
0.01 0.290 
0.02 0.300 
0O.O01 L 0.270 
0.02 0.270 
0.03 0.260 
0.01 0.350 
0.03 0.400 
0.01 0.280 
0.01 0.250 
0.01 0.310 
0.01 0.310 
0.01 0.290 
0.00 0.230 
0.02 0.280 
0.02 0.260 
0.01 0.290 
0.01 0.250 
0.01 0.240 
0.01 0.230 
0.05 L 0.300 
0.05 L 0.340 
0.05 L 0.310 
0-05 L 0.310 
0.01 0.410 
O.O1 L 0.550 
0.02 0.270 
0.02 0.350 
0.02 0.270 
0.02 0.240 
0.92 0.260 
0.03 0.300 


CHLORO 
A 
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STN NO 14 SECONDARY NO 158 LAT 44 21 08 LONG 75 54 O7 
WATER OISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. OISS. TOTAL 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIDS CHLORIDE TRON 
DY MO YR LMT OIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
Z22-05 72 1355 400 1.0 11.1 14.00 127 1.8 8.90 94 307 25-6 0.05 
1352 2480 1.0 10.2 14.00 124 1.8 8.90 94 307 26. 0.05 
1336 10900 1.0 11.0 14.00 126 2.0 8.85 106 317 256 0.05 
23 05 72 1420 400 1.0 9.5 13.60 TG) 2-2 8.90 96 307 27. 0.05L 
1424 2480 1.0 9.0 13.60 117 22 8.90 100 307 26. 0.05L 
1440 10900 1.0 10.4 13.90 124 2.5 8.90 106 317 25-6 0.05L 
24,05) 1 2004a) 400 1.0 11.8 14-00 129 2.2 8.90 92 302 27. 0.05 
1427 2480 1.0 11.5 14.00 128 222 8.90 96 304 27. 0.05L 
1412 10900 1.0 12.3 13.80 128 2.2 9.00 108 316 25. 0.05 
04 O7 72 1748 400 1.0 15.2 10.60 105 2.0 8.50 102 337 29. 0.05L 
1743 2480 1.0 15.4 9.80 97 2-0 8.50 106 337 28. 0.05L 
1725 10900 1.0 15.3 9.70 96 ies 8.50 106 — 337 lis 0.05 
05 07 72 0951 400 1.0 14.7 10.00 98 1.8 8.65 110 341 29. 0.05 
0954 2480 1.0 14.8 10.00 98 2.2 8.65 “— 104 341 29.6 0.05 
1001 10900 1.0 14.9 9.40 92 2-2 8.35 104 338 28. 0.05 
06 O07 72 1326 400 1.0 15.4 10.40 103 2-2 8.30 104 326 29. 0.05 
1321 2480 1.0 15.6 10.20 102 2.2 8.20 112 331 296 0.10 
1314 10900 1.0 16-2 10.00 101 2.2 8.10 106 337, “hs 0.10 
19 08 72 1403 400 1.0 20.0 10.00 109 2.7 8.00 100 329 29. 0.05 
1359 2480 1.0 20.0 8.0C 87 2.9 7.90 90 332 296 O-05L 
1350 10900 1.0 19.8 9.00 98 29 8.30 120 333 29. 0.05 
20 08 72 1211 400 1.0 19.6 8.40 91 2.0 7-70 94 333 30. 0.05 
1216 2480 1.0 19.6 8.20 89 2.0 7.70 94 332 30. 0.05 
1229 10900 1.0 20.0 9.20 100 7-80 92 0.05L 
22 08 72 1013 400 1.0 21.7 9.40 106 2.5 7-80 90 334 29.6 0.05 
1008 2480 1.0 22.0 9-20 104 7.85 90 
0957 10900 1.0 20.5 8.80 Sit, Qisie: 8.00 90 332 28. 0.O05L 
Se LOm (cme ee 400 1.0 9.2 11.20 Chl Zed 106 342 296 0.05 
1240 2480 1.0 9.2 11.20 97 2-5 104 342 28. 0.05L 
1232 10900 1.0 8.9 11.00- 95 2-2 102 342 29.6 0.05 
01 11 72 1008 400 1.0 9.2 10.60 o2 2-0 104 348 29. 0.05 
1012 2480 1.0 924% 10.60 92 1.4 104 344 29. 0.15 
1018 10900 1.0 9.0 10.50 CH 1.6 102 343 29.4 0.05L 
04 11 72 1035 400 1.0 8.3 10.60 90 2.0 104 345 29.6 0.05L 
1031 2480 1.0 8.9 10.50 90 2.0 102 345 28. 0.05L 
1017 10900 1.0 8.5 10.66 90 1.4 108 344 296 0.05L 
STN NO 15 SECONDARY NO 140 LAT 44 33 36 LONG 75 41 42 
22 05 72 1448 1000 1.0 10.2 14.00 124 2.0 8.90 102 301 25. 0.15 
1455 4400 1.0 10.2 13.80 122 202 8.80 100 316 27. 0-05 
1500 5600 1.0 10.3 14.00 124 1.8 8.90 100 321 27. 0.05 
23250557251 33T ae V000 1.0 10.0 13.50 119 2.5 8.90 98 305 26. 0.05L 
1334 4400 1.0 926 13.40 BUT 2-2 9.00 100 315 27. 0.05L 
1336 5600 1.0 926 13.40 Vy; 2.5 9.00 101 BES Zs 0.05 
24 05 72 1515 “1000 1.0 11.8 14.00 129 2-2 8.80 101 310 27. 0.05 
1525 4400 1.0 11.2 13.80 125 2-5 8.80 Se) 312 27. 0.05 
1538 5600 1.0 11.1 14.20 128 202 8.80 102 312 27. 0.05 
04 O07 72 1830 1000 1.0 15.4 10.40 103 2.0 8.70 112 340 28. 0.10 
1833 4400 1.0 15.0 10.20 100 2.2 8.75 98 339 28. 0.05 
1837 5600 1.0 15.1 11.20 lll 2.2 8.80 100 340 28. 0.05 
05 07 72 0900 1000 1.0 14.7 9260 94 2-5 8.60 106 341 29. 0.20 
0903 4400 1.0 14.7 9.60 94 2.5 8.60 106 341 28. 0.10 
0908 5600 1.0 14.7 9.70 95 2.2 8.70 106 341 29% 0.10 
06 O7 72 1403 1000 1.0 15.9 9.80 98 2.0 8.20 104 337 29. 0.10 
1408 4400 1.0 15.5 9240 94 262 8.30 104% 337 28. 0.10 
1411 5600 1.0 15.7 10.00 100 2.0 8.20 102 340 28. 0.10 
19 08 72 1446 1000 1.0 20.4 9.60 105 2.7 8.00 110 329 29. 0.05 
1450 4400 1.0 19.8 8.00 87 2.7 7.80 90 329 30. 0.05 
1454 5600 1.0 19. 8.00 86 2et 7250 86 329) 30. 0.05 
20 08 72 1121 1000 1.0 19.4 8.80 95 267 7-60 96 332 29.6 0.05 
1125 4400 1.0 19.2 8.30 89 2-5 7265 90 332 30. 0.10 
1128 5600 1.0 19.2 8.20 88 Lez 7265 88 332 29. 0.05 
22 08 72 1054 1000 1.0 20.0 8.60 94 22 7.90 92 333 29. 0.05L 
1058 4400 1.0 20.8 8.90 99 2.5 8.00 92 334 29-6 0.05 
1101 5600 1.0 20.8 8.90 99 2.5 7280 90 331 29. 0.05 
33 10 72133) 1000 1.0 Oeie) 10.80 94 242 98 342 29. 0.05L 
1336 4400 1.0 9-1 10.00 87 2.0 98 342 29. 0.05 
1340 5600 1.0 9.2 10.20 88 2-9 100 342 29. 0.05 
01 11 72 0920 1000 1.0 902 10.20 88 1.6 100 343 29. 0.05 
0924 4400 1.0 9.2 10.60 92 262 100 344 296 0.05 
0926 5600 1.0 8.9 10.40 90 1.8 104 347 28. 0.05 
OS TiS te, Lisi 1000 1.0 8.6 10.60 91 2.0 102 344 28. 0.05 
1158 4400 1.0 8.5 10.80 OZ. 2.0 102 345 28. 0.05L 
1202 5600 1.0 8.8 10.60 91 2.0 108 344 28. 0.05 


=215= 
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STN NO 14 SECONDARY NO 158 LAT 44 21 08 LONG 75 54 07 
PHENOLS TOTAL FECAL MeFe ToT 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. : es oe Nanas sadiria Naltas is ti 
OY MO YR LMT OIST BRG DEPTH P M Oe esa Dae 
PB F/100ML MF/100ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
22005. 72) .¥355 400 1.0 0 52. 1. ts 0-018 0.004 0.08 0.01 0-260 
1352 2480 1.0 0 8. l. 2. 0.017 0.004 0.08 0.01 0.250 
1336 10900 1.0 (0) 4e l. 1. 0.06 0.02 0-260 
235005) 121420 400 1.0 (0) 0-020F 0.014F 0.12 0.01 0.230 
1424 2480 1.0 2 0.025 0.009 0.12 0.01 0.230 
1440 10900 1.0 2 0.018F 0. 006F 0.10 0.01 0.260 
24205) 72 1431 400 1.0 180. 34. 10. 0.015 0.002 0.11 0.02 0.230 
1427 2480 1.0 12. 4. l. 0.014 0.003 0.11 0-01 0.220 
1412 10900 1.0 20. 1. l. 0.020 0.003 0.08 0.01 0.330 
04 O07 72 1748 400 1.0 0 520. 40. 6. 0.020 0.008 0-02 0.03 0.240 
1743 2480 1.0 0 376. le ie 0.018 0.012 0.02 0.03 0.220 
1725 10900 1.0 0 128. l. 26 0.024 0.007 0.02 0.03 0.210 
05 O7 72 0951 400 1.0 2 320. 26. 6. 0.020 0.007 0.03 0.02 0.280 
0954 2480 1.0 2 344. le 26 0.017 0.005 0.03 0.02 0.280 
1001 10900 1.0 2 28. l. le 0.015F 0.003 0.03 0.02 0.220 
06 O7 72 1326 400 1.0 (0) 520. 4e 2. 0.018F 0. 006F 0.04 0.02 0.150 
1321 2480 1.0 (e) 520. l. l. 0.020 0.006 0.04 0.02 0.220 
1314 10900 1.0 te) 20. l. le 0.016 0.005 0.03 0.02 0.240 
19 08 72 1403 400 1.0 le) 520. 60. l. 0.034 0.024 0.03 0.05 L 0.280 
1359 2480 1.0 0 220. 6. 1. 0.032 0.018 0.03 0.05 L 0.300 
1350 10900 1.0 0 420. 1. 1. 0.022 0.010 0.02 0.05 L 0.300 
20508) 7251211 400 1.0 0 360. 8. le 0.024 0.010 0.03 0-05 L 0.320 
1216 2480 1.0 (0) 320. 22. l. 0.040 0.025 0.04 0.05 L 0.460 
1229 10900 1.0 4 360. le. 1. 0.022 0.007 0.02 0.05 L 0.300 
22 08 72 1013 400 1.0 0 640. 20. 46 0-036 0.020 0.02 0.03 0.340 
1008 2480 1.0 (0) 484. 26 6. 0.02 6.01 0.430 
0957 10900 1.0 (0) 192. le le 0.048 0.009 0.01 0.01 0.510 
31 10 72 1244 400 1.0 8 112. 24. le 0.029 0.009 0.08 0.02 0.270 
1240 2480 1.0 10 566 le 1. 0.029 0.007 0.08 0-01 0.380 
1232 10900 1.0 6 136. l. 1. 0.024 0.009 0.08 0.02 0.250 
01 11 72 1008 400 1.0 0) 60. 66 1. 0.023 0.007 0.09 0.02 0.280 
1012 2480 1.0 0) 80. 1. 1. 0.026 0.007 0.09 0.02 0.300 
1018 10900 1.0 0 124. 4. 1. 0.025 0.007 0.08 0.01 02340 
04 11 72 1035 400 1.0 2 132. l. 4 0.017 0.008 0.10 0.02 0.380 
1031 2480 1.0 Z 76. 2. 1. 0.015 0.009 0.10 0.02 0.250 
1017 10900 1.0 2 92. l. 2e 0.017 0.009 0.07 0.01 0.280 
STN NO 15 SECONDARY NO 140 LAT 44 33 36 LONG 75 41 42 
22 05 72 1448 1000 1.0 2 46 le 1. 0.020 0.005 0.08 0.02 0.200 
1455 4400 1.0 0 le l. 1. 0.025 0.005 0.07 0.02 0.200 
1500 5600 1.0 ce} 1. l. 1. 0.07 0.01 0.230 
23 05 72 1331 1000 1.0 0 0.020F 0.008F 0.12 0.02 0.280 
1334 4400 1.0 2 0.020F O.011F 0.10 0.02 0.320 
1336 5600 1.0 fe) 0.10 0.01 0.270 
24 05 72 1515 1000 1.0 246 1. 1. 0.013 0.002 0.10 0.01 0.200 
1525 4400 1.0 4 32. l. 1. 0.10 0-01 0.200 
1538 5600 1.0 4 246 l. 26 0.013 0.. 003 0.10 0.01 0.220 
04 07 72 1830 1000 1.0 te) 160. le. 1. 0.027 0.007 0.02 0.03 0.270 
1833 4400 1.0 (0) 200. l. 1. 0.017 0.004 0.07 0.03 0.240 
1837 5600 1.0 ie) 120. 4. 1. 0.021F 0.004 0.02 0.03 0.190 
05 07 72 0900 1000 1.0 2 120. l. NG 0.023F 0. 007F 0.03 0.01 0.210 
0903 4400 1.0 2 108. le. le 0.015 0.010 0.03 0.02 0.230 
0908 5600 1.0 2 128. 26 1. 0.018 0.005 0.03 0.02 0.190 
06 O07 72 1403 1000 1.0 2 340. 46 le 0.014F 0.005 0-04 0.02 0.280 
1408 4400 1.0 2 360. 26 2. 0.016 0.005 0.03 0.02 0-220 
1411 5600 1.0 2 420. l. l. 0.015 0.004 0.03 0.02 0.220 
19 08 72 1446 1000 1.0 0 320. 4e le 0.038 0.016 0.04 0.05 L 0.300 
1450 4400 1.0 te) 200. 1. le 0-042 0.018 0.02 0-05 L 0.300 
1454 5600 1.0 to) 128. 2. 1. 0.042 0.029 0.02 0.05 L 0.220 
20 08 72 1121 1000 1.6 4 340. l. l. 0.035 0.023 0.04 0,05 L 0.350 
1125 4400 1.0 4 246 le 0.028 0.012 0.03 0.05 L 0.350 
1128 5600 1.0 0 184. l. 1. 0.025 0.010 0.03 0-05 L 0.290 
22 08 72 1054 1000 1.0 2 460. l. le 0.029 0.012 0.03 0.01 0.470 
1058 4400 1.0 2 212. l. l. 0.054 0.009 0.03 0.02 0.360 
1101 5600 1.0 (0) 124. le. l. 0-046 0.025 0.03 0.02 0.370 
31 10 72 1331 1000 1.0 10 76. le 1. 0.027 0.008 0.09 0.02 0.310 
1336 4400 1.0 te) 104. l. 1. 0.025 0.008 0.07 0.02 0.240 
1340 5600 1..0 0 132. 1. le 0.023 0.008 0.07 0.02 0.210 
01 11 72 0920 1000 1.0 2 152. 26 1. 0.030 0.010 0.09 0.02 0.270 
0924 4400 1.0 2 148. 1. le 0.019 0.008 0.08 0.02 0.240 
0926 5600 1.0 4 128. 1. l. 0.020 0.008 0.09 0.02 0.260 
04 11 72 1151 1000 1.0 2 120. 2. le 0.014 0.008 0.09 0.02 0.230 
1158 4400 1.0 2 128. l. 1. 0.015 0.007 0.08 0.01 0.230 
1202 5600 1.0 0 88. 26 1. 0.014 0.008 0.08 0.02 0.250 
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STN NO 16 SECONDARY NO 136 LAT 44 35 35 LONG 75 38 57 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. OSS. TOTAL 
SAMP OTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIOS CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT OIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
22 05 72 1512 700 1.C 10.7 13.60 122 2.0 8.90 105 301 26. 0.05L 
1518 2300 1.0 10.1 13.40 118 2.0 8.90 96 307 26. 0.05L 
1521 4000 1.0 10.2 13.60 121 8.80 98 
1524 4300 1.0 10.4 14.00 125 2.2 8.80 98 314 266 0.05L 
23 05 72 1202 700 1.0 9.5 14.20 124 2-5 9.00 96 305 26. 0.05L 
1204 2300 1.0 9.5 14.00 122 2-2 8.90 96 310 26. 0.05L 
1209 4000 1.0 9.8 14.00 123 202 8.80 100 312 27. 0.05L 
1212 4300 1.0 9.8 14.00 123 2-2 8.90 98 312 27. 0.05 
24 05 72 1519 700 1.0 12.5 13.30 124 2.0 8.90 100 312 266 0.05L 
1545 2300 1.0 12.5 13.40 125 222 8.80 102 314 266 0.05L 
1550 4000 1.0 11.0 13.40 121 2-2 8.90 101 314 26. 0.5 
1552 4300 1.0 11.5 13.80 126 2-2 8.80 102 312 266 0.05t 
04 OF 72 1846 700 1.6 15.3 10.40 103 202 8.70 106 =~ 340 28. 0.05 
1850 2300 1.0 15.0 9.80 97 262 8.80 104 337 28. 0.05 
1855 4000 1.0 14.9 9.40 92 2.0 8.80 98 340 28. 0.05 
1858 4300 1.0 14.8 10.20 100 22 8.75 104 340 28. 0.05 
05 O07 72 0823 700 1.0 14.9 10.00 98 1.8 8.65 106 335 296 0.05 
0844 2300 1.0 14.7 9.80 96 2.0 8.55 104 341 28. 0.05 
0850 4000 1.0 14.7 9.80 96 2-2 8.65 110 341 296 0.05L 
0853 4300 1.0 14.8 9.80 96 2.0 8.65 106 341 28. 0.05 
06 O7 72 1420 700 1.0 15.8 10.20 102 2.0 8.35 110 345 28. 0.10 
1423 2300 1.0 15.8 10.00 100 2.2 8.40 104 343 28. 0.10 
1426 4000 1.0 15.7 9.80 98 2.2 8.40 102 342 28. 0.10 
1430 4300 1.0 15.8 10.80 108 2-0 8.20 102 343 28. 0.10 
19 08 72 1503 700 1.0 20.3 10.00 110 Zen, 7.80 92 328 30. 0.05L 
1506 2300 1.0 20-2 8.20 90 2.7 7-60 86 329 29. 0.05 
1509 4000 1.0 19.8 8.40 91 2.7 7.60 80 329 29. 0.05 
1512 4300 1.0 19.7 8.40 91 2.5 7-80 82 330 296 0.10 
20 08 72 1058 700 1.0 19.4 8.80 95 2.0 7.70 88 328 296 0.05 
1102 2300 1.0 20.1 8.80 96 2-0 7-70 86 332 30. 0.10 
1105 4000 1.0 20.0 8.80 -- 96 2-0 7-80 86 332 296 0.05 
1109 4300 1.0 19.7 8.40 91 202 7.70 86 333 29. 0.05 
22 08 72 12It 700 1.0 20.8 8.20 SE 2.5 7.90 90 332 30. 0.05 
1115 2300 1.0 20.8 8.40 93 2-2 7.90 90 334 30. 0.05 
1119 4000 1.0 20.6 8.60 95 2.5 8.00 94 334 30. 0.05 
1121 4300 1.0 21.0 9220 102 2.2 8.00 90 334 30. 0.05 
aip20 %2 1358 700 1.0 9.2 11.00 25 222 100 342 28. 0.05 
1356 2300 1.0 9.2 10.00 87 2-2 100 342 28. 0.05 
1403 4000 1.0 9-2 10.40 90 2-2 101 342 29.6 0.05 
1410 4300 1.0 8.9 10.40 90 2.2 98 342 28. 0.05 
OUST 2 1.0835 700 1.0 8.2 10.20 86 2.0 100 342 29. 0.10 
0838 2300 1.0 8.9 10.20 88 2.0 100 344 296 0.05 
0841 4000 1.0 9.1 10.20 88 1.6 100 343 29.6 0.10 
0844 4300 1.0 8.9 10.30 89 2.0 102 343 29. 0.20 
04 11 72 1220 700 1.0 8.6 10.60 91 2-0 102 344 28. 0.05 
1226 2300 1.0 8.5 10.50 90 1.4 101 344 29-6 0.05 
1230 4000 1.0 8.9 10.70 92 1.4 98 343 296 0.05 
1235 4300 1.0 8.9 10.80 93 1.6 104 343 28. 0.05L 
STN NO 20 SECONDARY NO 129 LAT 44 40 09 LONG 75 32 20 
22 05 72 1634 2500 1.0 11.3 14.00 127 2-0 8.90 98 309 27. 0.05 
1641 3600 1.0 10.9 14.00 126 2.2 8.90 100 313 26. 0.05L 
1650 4700 1.0 11.2 13.60 123 2-2 8.80 104 319 25. 0.05 
1652 5400 1.0 10.7 13.80 124 Pal! 8.80 100 316 26.6 0.05 
23 05° 72 183572500 1.0 9.5 13.80 120 2.2 8.85 100 312 266 0.05L 
1138 3600 1.0 9.5 13.80 120 2-2 8.80 100 312 26.6 0.05L 
1140 4700 1.0 10.0 13.80 122 2.7 8.70 100 315 27. 0.05L 
1142 5400 1.0 10.2 14.00 124 2.5 8.80 102 314 26. 0.05L 
24 05 72 1659 2500 1.0 11.2 13.80 ass 202 9.10 100 312 26. 0.05 
1703 3600 1.0 11.5 13.80 126 2-5 8.90 104 315 266 0.05L 
1707 4700 1.0 12.0 13.40 124 2.5 8.80 101 321 27. 0.05L 
1715 5400 1.0 12.2 14.10 131 2-2 8.80 101 318 27. 0.05 
07 O07 72 0919 2500 1.0 1544 10.00 o9 2-2 7.80 112 340 29. 0.10 
0922 3600 1.0 15.4 9.80 97 242 7.90 106 338 29. 0.10 
0925 4700 1.0 15.5 9.80 98 2.5 7.90 110 344 296 0.05 
0928 5400 1.0 15.3 9.80 97 2.5 7.95 106 345 28. 0.15 
08 O7 72 1420 2500 1.0 16.1 10.00 101 2-2 8.40 104 341 296 0.10 
1422 3600 1.0 16.0 10.00 101 2-0 8.30 104 341 28. 0.05 
1426 4700 1.0 16.9 9.60 98 1.8 8.15 102 348 296 0.05 
1430 5400 1.0 17.0 10.60 109 2.0 8.40 106 343 28. 0.10 
09 O07 72 0904 2500 1.0 15.6 9.60 96 2.2 7.90 108 343 29. 0.10 
0906 3600 1.0 15.6 9-80 98 2.2 7.90 106 343 28. 0.10 
0908 4700 1.0 15.6 10.20 102 2.5 7.90 108 344 28. 0.10 
0911 5400 1.0 15.7 9.90 oe 2-2 7.85 108 345 29. 0.05 
22 08 72 1232 2500 1.0 20.1 8.40 92 2-2 8.00 90 332 296 0.05 
1237 3600 1.0 20.8 8.70 96 2.5 8.10 92 334 29. 0.10 
1240 4700 1.0 21.2 8.50 95 race 8.10 94 338 30. 0.05 
1243 5400 1.0 9.00 2.7 8.20 96 338 30. 0.15 
23 08 72 1659 2500 1.0 20.1 8.20 90 2-7 8.00 92 333 296 0.05 
1702 3600 1.0 21.5 8.20 92 2.5 7-40 94 333 296 0.05 
1705 4700 1.0 21.2 8.20 92 2.5 7-60 94 336 30. 0.05L 
1710 5400 1.0 20.9 8.20 91 2-5 7.90 96 335 296 0.10 
24 08 72 1319 2500 1.0 21.4 8.20 92 2-5 8.00 98 334 306 0.05 
1321 3600 1.0 21.6 8.30 CE} 2.2 7.90 94 336 30. 0.05 
1323 4700 1.0 21.0 8.40 93 2.2 8.10 98 340 30. 0.05L 
1326 5400 1.0 21.4 8.20 32: 2-2 7290 100 340 30. 0.15 
05 11 72 1037 2500 1.0 8.7 10.50 90 2.0 Lie 344 28. 0.20 
1041 3600 1.0 8.7 10.50 90 2-0 102 340 28. 0.05 
1044 4700 1.0 8.5 10.50 90 2.0 104 343 296 0.05 
1047 5400 1.0 8.5 10.30 88 202 104 347 296 0.05 
06 11 72 1356 2500 1.0 729 10.40 87 262 104 343 28. 0.05L 
1359 3600 1.0 7.9 10.20 86 1.8 108 339 28. 0.05L 
1403 4700 1.0 7.5 10.20 85 1.8 102 343 28. 0.05L 
1406 5400 1.0 7.22 10.40 86 2.0 104 350 296 0.05L 
O7 11 72 0835 2500 1.0 7.4 10.40 86 2.0 100 343 28. 0.05L 
0838 3600 1.0 725 10.00 83 2-2 104 347 29. 0.05L 
0841 4700 1.0 7.5 10.00 83 1.8 108 354 31. 0.05L 
0845 5400 1.0 722 10.10 83 1.8 100 357 30. 0-05L 


STN NO 


SAMP OTE 
Oy MO YR 


22 05 72 


23 


24 


04 


05 


06 


19 


20 


22 


31 


ol 


04 


22 


23 


24 


O7 


08 


09 


22 


23 


24 


05 


06 


O7 


05 


05 


O7 


o7 


o7 


08 


08 


08 


10 


1l 


ll 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


te 


72 


72 


T2 


te 


HOUR 
LMT 


1512 
1518 
1521 
1524 
1202 
1204 
1209 
1212 
1519 
1545 
1550 
1552 
1846 
1850 
1855 
1858 
0823 
0844 
0850 
0853 
1420 
1423 
1426 
1430 
1503 
1506 
1509 
1512 
1058 
1102 
1105 
1109 
1111 
1115 
1119 
1121 
1351 
1356 
1403 
1410 
0835 
0838 
0841 
0844 
1220 
1226 
1230 
1235 


STN NO 


05 


05 


05 


o7 


o7 


o7 


08 


08 


08 


ll 


11 


1l 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


1634 
1641 
1650 
1652 
1135 
1138 
1140 
1142 
1659 
1703 
1707 
1715 
0919 
0922 
0925 
0928 
1420 
1422 
1426 
1430 
0904 
0906 
0908 
0911 
L232 
1237 
1240 
1243 
1659 
1702 
1705 
1710 
1319 
1321 
1323 
1326 
1037 
1041 
1044 
1047 
1356 
1359 
1403 
1406 
0835 
0838 
0841 
0845 


16 


20 


ST. LAWRENCE R 


SECONDARY NO 136 


PHENOLS 


STN STN SAMP 
DIST BRG DEPTH 
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2300 
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4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 

700 
2300 
4000 
4300 
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TOTAL FECAL 
COLIFORM COLIFORM 
MF/1LOOML MF/1LOOML 

12. 1. 

8. le 

40 i. 

8. 1. 

52-6 l. 
246 1. 
J2Ze 1. 
56. 4. 
148. 2. 
120. 1. 
172. l. 
264. 2. 
30. l. 
124. le 
128. 6. 
192. 10. 
280. 1. 
440. 1. 
540. 66 
700. 12. 
108. 1. 
96. 26 
112. 4. 
212. 20. 
500. 1. 
220. l. 
152. l. 
320. 1. 
136. l. 
156. l. 
180. 1. 
620. 22. 
124. 26 
68. 26 
28. le 
140. 6. 
112. l. 
104. 66 
124. 4. 
156. 4. 
172. 26 
108. 46 
152. 26 
176. 48. 
4e 1. 
16. le 
1. 1. 
16. 1. 
4e 1. 
12. 1. 
3566 2. 
120. 26 
192. le 
204. 1. 
248. 46 
324. le 
2766 1. 
244.6 1. 
124. 26 
216. 1. 
96. 1. 
192. 2. 
192. l. 
332. 6. 
116. 2. 
200. 1. 
188. 26 
780. 1. 
164. 2. 
208. 4. 
800. 4. 
1520. 4e 
196. 2. 
212. 1. 
560. 4s 
264. 26 
124. 66 
68. 66 
152. 4e 
224. 26. 
T2. 2e 
28. 1. 
12. 2. 
le 1. 
112. l. 
116. 8. 
72. 2. 
220. 28. 


MoFe 
ENTER. 
MF/LOOML 


l. 
1. 
1. 
le 


1. 
1. 
l. 
4. 
l. 
1. 
1. 
l. 
1. 
1. 
26 
l. 
1. 
le 
26 
26. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
le 
l. 
4 
1. 
le 
1. 
2. 
le 
1. 
le 
1. 
l. 
26 
1. 
1. 
Ge 
le 
1. 
4e 


1. 
1. 
le 
1. 


1. 
l. 
1. 
1. 
26 
2e 
8. 
1. 
le 
1. 
1. 
1. 
l. 
1. 
1. 
1. 
le 
1. 
1. 
l. 
1. 
8. 
le 
l. 
le 
le 
le 
l. 
10. 
2. 
2- 
14. 
l. 
2e 
l. 
1. 
l. 
le 
1. 
le 


LAT 44 35 35 


TOTAL 


Pp 
MG/L 


0.031 
0-016 
0.029 
0.020 
0.017 
0.030F 
0.034F 
0.012 
0.014 
0.016 
0.015 
0.026 
0.017 
0-016 
0 .023F 
0.012 
0.015F 
0.018F 
0.018F 


0.025 
0.014 
0.048 
0.030 
0.028 
0.024 
0.040 
0.024 
0.034 
0.030 
0.050 
0.042 
0-028 
0.058 
0.027 
0.025 
0.028 
0.030 
0.026 
0.027 
0.026 
0.025 
0.014 
0.015 
0.015 
0.017 


OIss 
e 
MG/L 


0.015 
0.004 
0.008 
0.006 
0.003 
0.005F 
0.019F 
0.003 
0.002 
0.004 
0.003 
0.004 
0.003 
0.004 
0.004 
0.003 
0.003 
0.003 
0.003 


0.O019F 
0.007 
0.034 
0.021 
0.019 
0.011 
0.026 
0.011 
0.014 
0.012 
0.024 
0.022 
0.010 
0.009 
0.009 
0.009 
0.008 
0.009 
0.010 
0.008 
0.008 
0.007 
0.007 
0.007 
0.007 
0.006 


LAT 44 40 09 


0.022 
0.021 


0.022 

0.016F 
0.014F 
0.016F 
0.016F 


0.010 
0.024 
0.015 
0.016 
0.021F 
0.026 
0.020 
0.036 
0.015 
0.027 
0.022 
0.019 
0.015 
0.026 
0.022 
0.040 
0.034 
0.054 
0.054 
0.088 
0.024 
0.026 
0.016 
0.030 
0.038 
0.034% 
0.038 
0.016 


0.018 
0.030 
0.038 
0.018 
0.017 
0.016 
0.029 


0.006 
0.003 


0.004 
0.001F 
0. 003F 
0.002F 
0.004F 


0.003 
0.007 
0.004 
0.005 
0.012F 
0.009 
0.010 
0.030 
0.005 
0.015 
0.009 
0.003 
0.005 
0.009 
0.005 
0.017 
0.025 
0.028 
0.030 
0.076 
0.018 
0.012 
0.015 
0.019 
0.023 
0.019 
0.028 
0.007 


0.007 
0.021 
0.031 
0.008 
0.008 
0.008 
0.017 


LONG 75 38 57 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.11 
0.08 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.09 
0.02 
0-01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.C3 
0.03 
0.02 
0.09 
0.09 
0.09 
0.08 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.08 
0.09 


LONG 75 32 20 


0.07 
0.07 
0.14 
0.11 
O.1L1 
0.11 
0.27 
0.24 
0.09 
0.09 
0.25 
0.16 
0.04 
0.04 
0.12 
0.10 
0.05 
0.04 
0.21 
0.10 
0.03 
0.04 
0.06 
0.09 
0.03 
0.03 
0.11 
0.12 
0.03 
0.02 
0.14 
O.1l 
0.02 
0.02 
0.15 
0.13 
0.09 


0.10 
0.22 
0.22 
O.1l 
0.097 
0.19 
0.23 


AMMONIA TOTAL 

NH3-N ORGNC N 

MG/L MG/L 
0.04 0.220 
0.01 0.200 
0.01 0.210 
0.01 0.200 
0.01 0.170 
0.01 0.180 
0.02 0.210 
0.01 0.220 
0.01 0.230 
0.01 0.250 
0.01 0-280 
0.02 0.260 
0.03 0.280 
0.03 0.230 
0.03 0.230 
0.03 0.220 
0.06 0.140 
0.02 0.200 
0.02 0.250 
0.02 0.240 
0.03 0.150 
0.03 0.220 
0.03 0.240 
0.03 0.200 
0-05 L 0.390 
0.05 L 0.290 
0.05 L 0.260 
0.05 L 0.260 
0.05 L 0.480 
0.05 L 0.300 
0.05 L 0.350 
0.05 L 0.320 
0.03 0-340 
0.02 0.320 
0.04 0.290 
0.02 0.530 
0.02 0.280 
0.02 0.250 
0.02 0.330 
0.02 0.300 
0.02 0.330 
0.02 0.270 
0.02 0.260 
0.02 0.210 
0.02 0.220 
0.02 0.230 
0.01 0.230 
0.01 0.240 
0.01 0.250 
0.01 0.240 
0.20 0.350 
0.13 0.320 
0.01 0.280 
0.01 0.200 
0.12 0.270 
0.24 0.300 
0.02 0.350 
0.02 0.230 
0.06 0.310 
0.15 0.290 
0.05 0.240 
0.03 0.540 
0.10 0.360 
0.12 0.280 
0.02 0.240 
0.02 0.210 
0.13 0.340 
0.13 0.200 
0.03 0.410 
0.02 0.250 
0.02 0.290 
0.09 0.280 
0.02 0.340 
0.05 0.380 
0.05 0.430 
0.02 0.510 
0.02 0.400 
0.01 0.530 
0.05 0.530 
0.04 0.460 
0.03 0.530 
0.02 0.340 
0.06 0.560 
0.07 0.530 
0.02 0.240 
0.03 0.220 
0.17 0.380 
0.18 0.350 
0.03 0.230 
0.02 0.210 
0.04 0.240 
0.19 0.350 


CHLORO 
A 


=218= 
ST. LAWRENCE R 


STN NO me, SECONDARY NO 125 LAT 44 42 42 LONG 75 27 48 

WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK CONDO. OSS. TOTAL 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIDS CHLORIDE TRON 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
22) 05) T7125 900 1.0 12.0 13.80 127 25 8.80 az 299 25. 0.05 
1730 3100 1.0 12.4 13.40 125 2-2 8.80 90 290 24. 0.10 

1734 5400 1.0 10.3 13.60 121 2-2 8.80 98 all 266 0.05 

1738 8000 1.0 10.5 14.00 125 2.0 8.90 96 311 26. 0.05 

23.05 72 2106 900 1.0 11.2 13.60 123 222 8.80 94 296 256 0.O05L 
1110 3100 1.0 11.1 13.10 118 2a) 8.80 90 290 246 0.10 
1115 5400 1.0 9.8 13.80 121 2-2 8.80 98 314 26-6 0.05L 
1120 8000 1.0 9.9 13.80 121 2-2 8.80 100 314 27. 0.05L 

24705 772s» 900 1.0 14.0 13.60 131 PET 8.90 98 310 266 0.15 
1740 3100 1.0 13.0 13.60 128 207 8.80 100 310 25. 0.10 

1747 5400 1.0 Ll«2 13.40 121 2.5 8.80 98 : 312 27. 0.05 

1749 8000 1.0 12.5 13.20 iNZAe | 205 8.90 98 316 27. 0.05L 

O7 O7 72 0942 900 1.0 16.0 9.80 98 2-2 95 _104 320 27. 0.05 
0945 3100 1.0 16.2 9.20 93 Zee 8.00 104 315 256 0.15 

0950 5400 1.0 15.5 9.80 98 2.5 8.00 104 343 29. 0.05L 
0953 8000 1.0 15.4% 9.60 CE 22 8.10 106 343 29. 0.05L 

O80 h2ets>1 900 1.0 17.8 10.80 113 2-0 8.50 110 323 27. 0.10 
1353 3100 1.0 17.4 9-60 99 2.0 8.50 96 316 26. 0.15 

1359 5400 1.0 16.2 9.80 99 2-0 8.45 100 341 28. 0.05 

1402 8000 1.0 16.0 9.60 96 2.0 8.40 100 341 28. 0.05 

ONO TZ 50921, 900 1.0 16.4 9.60 at 2.7 8.05 106 328 27. 0.10 
0930 3100 1.0 16.6 9.70 99 2.7 8.00 102 325 26. 0-10 

0934 5400 1.0 16.1 9.80 99 207 8.00 106 343 28. 0.10 

0938 8000 1.0 16.0 9.80 98 2.7 8.00 110 343 28. 0.10 

22,08 Zeal 900 1.0 21.0 8.90 99 2.7 8.00 90 309 27. 0.40 
1417 3100 1.0 21.2 8.80 98 202 8.10 90 BG 27. 0.15 

1420 5400 1.0 21.2 8.40 94 2.5 8.10 94 333 29. 0.05 

1426 8000 1.0 20.6 8.40 93 2-5 8.10 102 334 29.6 0.10 

23 08 72 1636 900 1.0 20.4 8.60 _ 95) 2.5 7-80 oz =) UG) 266 0.10 
1639 3100 1.0 21.1 8.20 oT 2.5 7.80 92 313 26. 0.10 

1642 5400 1.0 21.8 8.20 93 oH f 7.90 90 333 296 0.05 

1645 8000 1.0 21.1 8.20 91 361 7290 94 335 296 0.10 

24 08 72 1344 900 1.0 21.6 8.10 91 22 8.00 94 314 27. 0.10 
1347 3100 1.0 22.0 8.10 92 2.5 8.10 25 314 27. 0.10 

1352 5400 1.0 21.7 8.20 92 eae 7.90 96 333 30. 0.10 

1354 8000 1.0 21.6 8.40 94% 2.2 7-90 96 S35) 30. 0.10 

OS: Ll 72 2103 900 1.0 7.5 10.80 90 2.0 98 310 236 0-10 
1107 3100 1.0 7.0 10.80 89 2-2 98 314 24. 0.10 

1110 5400 1.0 7.0 10.50 86 2.9 98 343 28. 0.05 

1116 8000 1.0 8.0 10.50 88 222 101 345 296 0.05 

eye pub yds he ey2 900 1.0 6.5 11.00 89 4e1 94 300 30. 0.05 
1337 3100 1.0 7.2 11.00 91 1.8 100 329 27. 0-05L 
1340 5400 1.0 725 10.40 87 1.8 108 344 28. 0.05L 
1344 8000 1.0 7.5 106.50 e7 2-0 108 347 28. 0.05L 

Of elT 7250900 900 1.0 6.5 11.00 89 2.0 94 309 236 0.10 
0903 3100 1.0 6.1 11.00 88 2-2 94% 296 21. 0.15 
0906 5400 1.0 7.8 10.40 87 2-2 108 343 27. 0.05L 
0909 8000 1.0 724 10.50 87 1.8 104 350 296 0.05L 
STN NO 24 SECONDARY NO 118 LAT 46 47 15 LONG 72 21 27 

22 05 72 1805 3900 1.0 10.6 13.80 123 2.7 8.80 102 314 27. 0.05 
23 05 72 1038 3900 1.0 10.1 13.60 120 2-2 8.70 96 313 26-6 0.05L 
24 05 72 1815 3900 1.0 10.6 13.00 116 2.7 9.10 104 316 27. 0.10 
O7 O7 72 1016 3900 1.0 15.5 9.60 96 2.0 6.10 109 345 296 0.05L 
08 O7 72 1326 3900 1.0 16.3 9.80 oS) 2-0 8.30 104 341 29. 0.10 
09 O07 72 0957 3900 1.0 15.8 9.60 96 2-7 7295 108 343 29. 0.10 
22 08 72 1451 3900 1.0 21.2 8.80 98 2.7 8.10 104 IMS 29's 0.10 
23 08 72 1614 3900 1.0 21.2 8.20 92 2.7 7.80 94 335 29-6 0.10 
24 08 72 1415 3900 1.0 20.9 8.20 91 225 8.30 98 335 30. 0.10 
DS. fl @Z bss" 3900 1.0 8.1 10.50 89 2.0 104 345 30. 0.05 
06 11 72 1310 3900 1.0 725 10.50 87 2.0 102 342 296 0.05 
07 11 72 0935 3900 1.0 702 10.20 84 2-9 100 347 296 0.35 


ST. LAWRENCE R 


STN NO 22 SECONDARY NO 125 
PHENOLS 
SAMP OTE HOUR STN STN SAMP 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH PPB 
2e2n0onte 1125 900 1.0 (22 
1730 3100 1.0 2 
1734 5400 1.0 2 
1738 8000 1.0 2 
23 05 72 1106 900 1.0 2 
1110 3100 1.0 2 
1115 5400 1.0 2 
1120 8000 1.0 (0) 
2e205 t2 1735 900 1.0 4 
1740 3100 1.0 4 
1747 5400 1.0 2 
1749 8000 1.0 2 
O7 O07 72 0942 900 1.0 (2 
0945 3100 1.0 2 
0950 5400 1.0 Z 
0953 8000 1.0 2 
08 Of 72 1351 900 1.0 2 
1353 3100 1.0 0) 
1359 5400 1.0 ic 
1402 8000 1.0 2 
09 OF 72 0927 900 1.0 2 
0930 3100 1.0 =) 
0934 5400 1.0 3) 
0938 8000 1.0 3 
22.08 72 1412 900 1.0 te) 
1417 3100 1.0 ie} 
1420 5400 1.0 ie) 
1426 8000 1.0 2 
23 08 72 1636 900 1.0 3} 
1639 3100 1.0 (0) 
1642 5400 1.0 3 
1645 8000 1.0 4 
24 08 72 1344 900 1.0 4 
1347 3100 1.0 4 
1352 5400 1.0 4 
1354 8000 1.0 5 
OSs igne L103 900 1.0 0 
1107 3100 1.0 2 
1110 5400 1.0 2 
1116 8000 1.0 4 
06 11 72 1332 900 1.0 4 
1337 3100 1.0 2 
1340 5400 1.0 ie) 
1344 8000 1.0 2 
07 11 72 O90C 900 1.0 2 
0903 3100 1.0 ie) 
0906 5400 1.0 2 
0909 8000 1.0 2 
STN NO 24 SECONDARY NO 118 
22,05 %2 1805 3900 1.0 2 
23,05 72 1036 3900 1.0 ie 
24 05 72 1815 3900 1.0 2 
07 O07 72 1016 3900 1.0 2 
08 O07 72 1326 3900 1.0 (0) 
09 O7 72 0957 3900 1.0 4 
22,08 T2 1451 3900 1.0 0 
23 08 72 1614 3900 1.0 0) 
24 08 72 1415 3900 1.0 4 
05°11 72 1139: 3900 1.0 3 
OOm UES t2) LS LOn 3900 1.0 5 
OF 11 72 0935 3900 1.0 2 


TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


le 
40. 
46 
8. 


60. 
926 
8. 
28. 
216. 
244. 
188. 
172. 
236. 
408. 
188. 
480. 
244. 
272.6 
152. 
2566 
940. 
600. 
76. 
560. 
680. 


420. 
720. 
11600. 
6800. 
184. 
T66 
1460. 
580. 
100. 
108. 
172. 
256-6 
60. 
566 
480. 
264. 
124. 
328. 


12. 


264. 
580. 
880. 
348. 
860. 
1300. 
140. 
256.6 
4. 
840. 


= 21 


FECAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


l. 
1. 
1. 
le. 


M.F. 
ENTER. 
MF/1LOOML 


le. 
26 
le 
l. 


l. 
1. 
l. 
26 
66 
26 
26 
l. 
1. 
6. 
le 
2. 
1. 
1. 
le 
Us 
l. 
26 
1. 
l. 
2e 
40. 
l. 
26 
30. 
8. 
l. 
l. 
52.6 
18. 
le 
1. 
34. 
18. 
1. 
l. 
20. 
16. 
1. 
46 


LAT 44 42 42 


TOTAL 
p 
MG/L 


0.020 


0 .022F 
0 .026F 
0 .O16F 
0.O016F 


0.015 


0.019 
0.020 
0.014 
0.016 
0.015 
0.024% 
0.010 
0.021 
0.018 
0.021 
0.018 
0.023 
0.076 
0.05% 
0.046 
0.060 
0.060 
0.040 
0.066 
0.030 
0.060 
0.032 
0.064 
0.034 


0.036 
0.020 
0.018 
0.020 
0.025 
0.023 
0.017 
0.029 


OSS 
ro) 
MG/L 


0.005 


0.012F 
0.008F 
0.006F 
0.012F 


0.004 


0.005 
0.005 
0.004 
0.005 
0.004 
0.004 
0.003 
0.006 
0.005 
0.005 
0.004 
0.004 
0.019 
0.026 
0.019 
0.040 
0.015 
0.011 
0.015 
0.016 
0.019 
0.026 
0.027 
0.018 


0.014 
0.011 
0.011 
0.011 
0.010 
0.008 
0.010 
0.021 


LAY 46 47 15 


0.027 
0.022F 
0.018 
0.022 
0.022 
0.023 
0.084 
0.088 
0.022 


0.020 
0.023 


0.005 
0.009F 
0.002 
0.005 
0.006 
0.007 
0.020 
0.068 
0.014 


0.010 
0.009 


LONG 75 27 48 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.07 
0.07 
0.07 
0.08 
0.09 
0.09 
0.10 
0.13 
0.09 
0.08 
0.08 
0.13 
0.05 
0.05 
0.04 
0.07 
0.04 
0.04 
0.04 
0.07 
0.04 
0.03 
0.04 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 
0.08 
0.02 
0.01 
0.03 
0.07 
0.02 
0.02 
0.02 
0.06 


0.09 
0.09 
0.09 
0.19 
0.087 
0.087 
0.087 
0.15 


CONG 252 Ve2nt 


AMMONIA 
NH3=N 
MG/L 


0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.01 
0.02 
0.02 
0.04 
0.01 
0.01 
0.01 
0.08 
0.02 
0.03 
0.02 
0.04 
0.01 
0.01 
0.02 
0.04 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 L 
0.04 
0.01 
0.02 
0.03 
0.02 
0.04 
0-02 
0.02 
0.03 
0.05 


0.02 
0.02 
0.02 
0.09 
0.02 
0.02 
0.02 
0.09 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.260 
0.280 
0.290 
0.280 
0.250 
0.230 
0.250 
0.240 
0.200 
0.250 
0.230 
0.320 
0.290 
0.260 
0.210 
0.320 
0.230 
0.350 
0.220 
0.350 
0.260 
0.260 
0.240 
0.270 
0.630 
0.470 


0.280 
0.330 
0.300 
0.330 
0.290 
0.250 
0.300 
0.550 
0.370 


0.290 
6.260 


CHLORO 
A 


=220— 
ST. LAWRENCE R 


STN NO 26 SECONDARY NO 112 LAT 44 50 32 LONG 75 16 58 

WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. OIss. TOTAL 
SAMP OTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIDS CHLORIDE IRON 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
22009 ste Lece 900 1.0 11.0 13.40 121 2-5 8.80 98 305 26. 0.05 
1830 2450 1.0 11.1 14.00 127 2-5 8.80 102 310 26.6 0.05 

1834 3950 1.0 10.5 13.70 122 2-2 8.80 100 315 27. 0.10 

23 05 72 1010 900 1.0 11.0 13.40 121 2.7 8.70 94% 303 25-6 0.05 
1012 2450 1.0 10.4 13.40 119 222 8.65 100 305 26. 0.05 
1017 3950 1.0 10.5 13.50 120 2.2 8.70 100 312 26. 0.05L 

24 05 72 1830 900 1.0 12.2 14.00 130 2.7 9.00 98 305 266 0.10 
1832 2450 1.0 11.5 13.80 126 2.2 8.90 103 312 27. 0.05 

1838 3950 1.0 12.0 13.80 127 2-2 8.90 102 313 266 0.10 

O7 O7 72 1031 900 1.0 15.8 9.60 96 202 8.15 106 338 28.6 0.10 
1033 2450 1.0 15.4 9.80 97 2.5 8.05 108 343 296 0.05 

1036 3950 1.0 15.4 9.60 95 1.8 8.10 108 343 28. 0.05 

08 O7 72 1301 900 1.0 16.6 9240 96 202 8.20 100 ir 333 27. 0.10 
1305 2450 1.0 16.3 9.80 99 2.0 8.30 104 239) 28. 0.10 

1309 3950 1.0 16.2 10.00 101 2-2 8.10 - 104 341 28. 0.10 

09 O7 72 1011 900 1.0 16.3 9-60 97 2.5 8.10 106 335 28. 0.10 
1014 2450 1.0 15.9 9-60 96 2-7 8.00 104 338 28. 0.10 

1017 3950 1.0 16.9 9.80 100 2.5 7.95 110 341 28. 0.10 

22 08 72 1505 900 1.0 21.6 8.40 94 2.5 8.00 98 332 29. 0.10 
1508 2450 1.0 20.8 8.80 97 2.7 8.10 97 331 29. 0.10 

T5295 73950 1.0 21.2 8.80 98 2.7 8.00 97 333 296 0.10 

23 08 72 1552 900 1.0 21.2 8.20 92 2.5 7.80 96 333 29. 0.10 
1555 2450 1.0 20.5 8.20 90 2.5 8.00 5 335 296 0.10 

1557 3950 1.0 21.0 8.20 91 2.5 7.70 94 334 296 0.10 

24 08 72 1429 900 1.0 21.4 8.00 90 2-5 8.25 96 335 30. 0.10 
1431 2450 1.0 21.7 8.20 92 2-5 8.00 92 335 30. 0.05 

1434 3950 1.0 21.7 8.40 95 2.7 8.20 100 335 30. 0.10 

OS 11 T2 1153 900 1.0 8.1 10.30 87 2.0 101 336 28. 0.05 
1156 2450 1.0 8.5 10.50 90 2.0 102 343 296 0.05 

1202 3950 1.0 8.0 10.90 92 1.6 100 345 28. 0.05 

06 11 72 1247 900 1.0 7.8 10.50 - 88 1.6 102 336 28. 0.05 
1251 2450 1.0 7.6 10.60 88 1.8 104 339 27. 0.05L 
1255993950 1.0 7.9 10.50 88 1.8 104 341 28. 0.05L 

07 11 72 0949 900 1.0 7.7 10.20 85 2.0 100 341 27. 0.05 
0952 2450 1.0 7.8 10.40 87 2-2 104 344 296 0.05 

0957 3950 1.0 725 10.30 86 2-2 104 343 29. 0.05 

STN NO 28 SECONDARY NO 106 LAT 44 52 27 LONG 75 11 26 

22 05 72 1846 600 1.0 10.6 13.90 124 2-7 8.80 98 305 26-6 0.10 
1850 1400 1.0 10.6 13.60 122 2.7 100 307 266 0.05 

1855 3700 1.0 10.4 13.80 123 202 103 310 26. 0.05 

1900 4650 1.0 10.5 13-80 123 2.5 102 315 27. 0.55 

23 05 72 0944 600 1.0 10.7 13.60 22 2.0 8.90 98 303 256 0.10 
0946 1400 1.0 10.3 13.40 119 2.0 8.70 94 305 256 0.10 
0952 3700 1.0 10.2 13.60 121 2.0 8.80 96 310 26-6 O.05L 

0955 4650 1.0 929 13.50 119 2.2 8.70 98 312 26. 0.05 

24 05 72 1850 600 1.0 12.0 13.60 126 2-9 8.80 96 306 266 0.10 
1855 1400 1.0 11.5 13.60 124 Ziel 9.00 100 311 266 0.05 

1859 3700 1.0 11.5 13.40 122 2-2 9.00 101 313 27. 0.05 

1903 4650 1.0 11.0 13.40 121 1.8 8.90 102 312 27. 0.05 

O7 O7 72.1049 600 1.0 15.8 9-40 94% 2.0 8.00 100 338 28. 0.15 
1052 1400 1.0 15.6 9.00 90 2.2 8.05 112 338 28. 0.15 
1056 3700 1.0 15.7 9.70 97 2.0 8.05 106 338 29-6 0.05L 

1059 4650 1.0 15.6 9.00 90 202 8.10 106 338 29. 0.05 

08 O7 72 1237 600 1.0 16.3 9-60 97 2.7 8.15 106 337 28. 0.10 
1239 1400 1.0 16.0 9.40 94 2.7 8.30 102 338 29. 0.10 

1244 3700 1.0 16.1 9.60 97 2.0 8.20 100 341 296 0.10 

1248 4650 1.0 16.1 9.60 97 2.2 8.20 102 341 28.6 0.10 

09 O7 72 1029 600 1.0 16.3 9.70 98 2.7 8.05 106 336 27. 0.10 
1031 1400 1.0 16.4 9.90 100 2e5 8.10 106 341 286 0.10 

1035 3700 1.0 16.1 10.00 101 2.5 8.00 108 341 28. 0.10 

1038 4650 1.0 16.0 9.80 98 2.2 8.05 110 342 28. 0.10 

22 08 72 1528 600 1.0 21.2 8.60 96 2.7 8.00 98 331 29.6 0.10 
1531 1400 1.0 20.0 8.80 96 2-5 8.00 91 331 296 0.10 

1537 3700 1.0 21.2 9.00 100 2.5 8.15 92 331 29.6 0.10 

1539 4650 1.0 2162 8.80 98 207 8.10 94 333 296 0.10 

23 08 72 1530 600 1.0 21.3 8.20 92 2-5 7240 92 333 29. 0.10 
1533 1400 1.0 20.5 8.20 90 2-2 7-40 90 334 296 0.10 

1535 3700 1.0 21.0 8.00 89 2.5 7.80 88 333 30. 0.05 

1538 4650 1.0 20.8 8-20 91 2.5 7.90 94 335 30. 0.10 

24 08 72 1446 600 1.0 21.0 8.40 93 rare | 8.00 96 335 296 0.10 
1448 1400 1.0 22.0 8.60 97 2-5 8.20 96 335 296 0.15 

1453 3700 1.0 2164 8.30 93 2.5 8.30 94 335 29. 0.10 

1455 4650 1.0 21.0 8.40 93 2.7 8.20 94 335 30. 0.05 

05 il 72 1214 600 1.0 8.7 10.40 89 3.4 102 338 28. 0.05 
1218 1400 1.0 8.5 10.40 89 1.8 102 340 29. 0.05 

1223 3700 1.0 8.7 10.20 87 1.8 104 343 29. 0.05 

1227 4650 1.0 8.5 10.5C 90 2-0 102 343 28. 0.05 

06 Ll 72 L225 600 1.0 762 10.30 85 2.2 100 340 28. 0.05 
1228 1400 1.0 7.9 10.30 87 1.4 104 339 28. 0.05L 

1231 3700 1.0 729 10.30 87 1.6 104 341 28. 0.05 
1235 4650 1.0 7.9 10.40 87 1.6 101 341 28. 0.05t 

o7 11 72 1013 600 1.0 722 10.60 88 1.8 106 340 28. 0.05 
1016 1400 1.0 722 10.40 86 1.8 106 342 28. 0.05 

1021 3700 1.0 7.5 10.20 85 1.6 102 343 28. 0.05 

1025 4650 1.0 7.5 10.20 85 2.0 104 343 296 0.05 


STN NO 


SAMP DTE 
OY MO YR LMT 


22 


23 


24 


o7 


08 


09 


22 


23 


24 


05 


06 


O7 


22 


23 


24 


o7 


08 


09 


22 


23 


24 


05 


06 


O7 


05 


05 


05 


o7 


07 


07 


08 


08 


08 


11 


11 


1l 


72 


72 


72 


72 


ite 


72 


72 


72 


72 


72 


Te 


HOUR 


1825 
1830 
1834 
1010 
1012 
1017 
1830 
1832 
1838 
1031 
1033 
1036 
1301 
1305 
1309 
1011 
1014 
1017 
1505 
1508 
1512 
1552 
1555 
1557 
1429 
1431 
1434 
ESS 
1156 
1202 
1247 
1251 
1255 
0949 
0952 
0957 


STN NO 


05 


05 


05 


O7 


07 


o7 


08 


08 


08 


11 


11 


bw | 


72 


72 


72 


72 


Te. 


72 


72 


a2 


72 


72 


72 


1846 
1850 
1855 
1900 
0944 
0946 
0952 
0955 
1850 
1855 
1859 
1903 
1049 
1052 
1056 
1059 
1237 
1239 
1244 
1248 
1029 
1031 
1035 
1038 
1528 
1531 
1537 
1539 
1530 
1533 
1535 
1538 
1446 
1448 
1453 
1455 
1214 
1218 
1223 
1227 
1225 
1228 
1231 
1235 


1013 
1016 


1021 
1025 


26 


28 
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SECONDARY NO 112 
PHEN' 
STN STN SAMP 
OIST BRG DEPTH 


900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 

900 
2450 
3950 
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SECONDARY NO 106 


600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 

600 
1400 
3700 
4650 


600 
1400 


3700 
4650 
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OLS 


PPB 


NNN 
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TOTAL 
COLIFORM 
MF/1OOML 


20. 
20. 
8. 


8. 
8. 
1. 
8. 
20. 
20. 
4 


88. 
20. 
366 


220. 
220. 
200. 
412. 
640. 
400. 
3366 
564. 
240. 
252.6 
308. 
280. 
920. 
600. 
780. 
660. 
380. 
580. 
920. 
820. 
6800. 
3900. 
TNIC 
1580. 
280. 
2964 
152. 
192. 
160. 
420. 
12. 
420. 
364.6 
312. 
4366 
860. 


See 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


le 
1. 
1. 


1. 
le. 
1. 
1. 
20 
1. 
l. 


1. 
l. 
1. 


26 
2. 
2. 
8. 
4. 
2. 
2. 
6. 
1. 
4e 
le. 
2. 
4e 
6. 
4e 
8. 
26. 
12. 
12. 
24. 
192. 
94. 
T4. 
64. 
10. 
2. 
8. 
66 
12. 
16. 
4 
2. 
16. 
66 
6. 
14. 


MF. 
ENTER. 
MF/1OOML 


l. 
1. 
l. 


le 
l. 
1. 
26 
le 


1. 
1. 
4. 
26 
1. 
1. 
le 
1. 
4. 
6- 
1. 
l. 
26 
4. 
12. 
8. 
26 
l. 


1. 
26 
2. 
26 
1. 


LAT 44 50 32 


TOTAL 
Pp 
MG/L 


0.018F 
0.022 


0.020 
0.020F 
0.024 


0.013 
0.018 
0.016 
0.011 
0.015 
0.019 
0.021 
0.014 
0.017 
0.017 
0.022 
0.038 
0.040 
0.040 


0.040 
0.032 
0.020 
0.036 
0.060 


0.019 
0.018 
0.018 
0.017 
0.015 


DISS 
P 
MG/L 


0.004F 
0.001F 


0.005 
0.010F 
0.004 


0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.009 
0.005 
0.004 
0.005 
0.004 
0.004 
0.020 
0.029 
0.018 


0.034 
0.017 
0.017 
0.030 


0.007 
0.010 
0.010 
0.009 
0.008 


LAT 44 52 27 


0 .O19F 
0.024F 
0.025 
0.014F 


0.036F 
0.015 
0.024 
0.014F 
0.016F 
0.O011F 
0.012 
0.017 
0.014 
0.022 
0.016 
0.014 
0.020 
0.023 
0.019 
0.021 
Q.019 
0.050 
0.046 
0.066 
0.050 
0.028 
0.050 
0.038 
0.066 
0.038 
0.034% 
0.036 
0.028 


0.016 
0.016 
0.017 


0.017 


0.022 
0.026 
0.016 
0.017 
0.016 


0.008F 
0. 008F 
0.008 
0.006F 


0.014F 
0.005 
0.006 


0.006 
0.010F 
0.006 
0.006 
0.005 
0.012 
0.006 
0.003 
0.004 
0.007 
0.010 
0.006F 
0.004 
0.017 
0.017 
0.012 
0.013 
0.018 
0.017 
0.017 
0.046 
0.015 
0.028 
0.027 
0.016 


0.008 
0.006 
0.008 


0.008 


0.010 
0.019 
0.009 
0.009 
0.009 


LONG 75 16 58 


NITRATE 
NO3-N 
MG/L 


0.07 
0.07 
0.08 F 
0.10 
0.10 
0.12 
0.10 
0.10 
0.10 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.06 
0.04 
0.03 
0.05 
0.03 
0.03 
0.05 


0.02 
0.04 
0.03 
0.03 
0.04 


0.09 
0.12 
0.097 
0.095 
O.11 
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AMMONIA 
NH3-N 
MG/L 


0.01 
0.01 
0.03 F 
0.01 
0.0L 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 


0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.03 


0.01 
0.03 
0.02 
0.02 
0.03 


0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.03 
0.03 
0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
0.03 


0.02 
0.02 
0.03 


0.02 


0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.03 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.250 
0.260 
0.300 
0.310 
0.230 
0.280 
0.200 
0.230 
0.210 
0.270 
0.260 
0.320 
0.160 
0.290 
0.270 
0.260 
0.230 
0.240 
0.340 
0-440 
0.330 


0.380 
0.420 
0.420 
0.400 
0.410 


0.280 
0.270 
0.260 
0.250 
0.190 


0.240 
0-240 
0.230 
0.290 
0.290 
0.240 
0.240 
0.230 
0.260 
0.230 
0.250 
0.240 
0.330 
0.320 
0.330 
0.290 
0.280 
0.230 
0.220 
0.260 
0.220 
0.240 
0.250 
0.250 
0.370 
0.330 
0.470 
0.470 
0.500 
0.500 
0.440 
0.480 
0.390 
0.360 
0.490 
0.370 


0.210 
0.230 
0.230 


0.240 


0.320 
0.220 
0.200 
0.240 
0.230 


CHLORO 
A 


STN NO 


SAMP DTE 
DY MO YR 


22 05 72 


23 


24 


O7 


08 


09 


22 


23 


24 


05 


06 


O7 


22 


24 


o7 


08 


09 


22 


23 


24 


05 


06 


O7 


05 


05 


o7 


07 


O7 


08 


08 


08 


li 


Lint 


li 


72 


72 


72 


72 


T2 


72 


t2 


HOUR 
LMT 


1909 
1914 
1920 
0926 
0932 
0936 
1911 
19I4 
1917 
1108 
1111 
1116 
1223 
1227 
1230 
1043 
1045 
1050 
1544 
1548 
1550 
1517 
1520 
1523 
1503 
1505 
1507 
1232 
L253 
1242 
1209 
1212 
1217 
1030 
1036 
1040 


STN NO 


05 


05 


05 


o7 


o7 


O7 


08 


08 


08 


ll 


ll 


11 


72 


T2 


72 


72 


72 


(A 


72 


72 


72 


72 


1934 
1938 
1950 
0900 
0904 
0910 
Vos 1 
1934 
1943 
1128 
1131 
1134 
1202 
1204 
1209 
1100 
1104 
1108 
1604 
1608 
1610 
1458 
1500 
1503 
1520 
1523 
1537 
PZ55 
1258 
1304 
1148 
1151 
1154 
1056 
1059 
1104 


STN NO 


05 


O7 
Oo7 
o7 
08 
08 
08 
ll 
ll 
ll 


0736 
0826 
1136 
1403 
0912 
0918 
0924 
1834 
0940 
0900 
1347 
0950 


30 
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29 SECONDARY NO 


STN STN SAMP 
DIST BRG DEPTH 


1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
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SECONDARY NO 


800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 
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SECONDARY NO 


750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 


ee 
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lomo ononomononom enon one) 


eee 


104 


WATER 
TEMP. 
DEG C 


10.8 
10.3 
10.2 
10.9 
10.4 
10.1 
11.8 
11.5 
11.5 
16.4 
15.7 
15.8 
16.5 
16.1 
16.1 
16.2 
16.0 
16.0 
21.3 
20.2 
21.2 


98 


NNN ANNNDOOD 
oe ee 6 © 
NUAeTONONeE 


83 N 


OISS. 


13.60 
13240 
13.40 
13.20 
13.80 
13.20 
13.00 
13.10 
13-80 
9.80 
9.20 
10.00 
9.20 
9.240 
9-80 
9.60 
9.60 
10.00 
8.40 
9.00 
9-20 
8.20 
8.20 
8.80 
8.40 
8.20 
8.20 
11.00 
10.50 
10.50 
10.60 
10.20 
10.20 
10.50 
10.50 
10.50 


12.40 
13.80 
13.60 
9.40 
9-40 
10.00 
9.00 
8.00 
8.40 
10.60 
10.40 
10.80 


wees 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


124 
121 
122 
122 
121 
119 


TURB. 
JACKSON IN 
UNITS 
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DOAnrentnOnuwuvdow 


RPK RK WNNNNNNN MD 


LAT 44 53 10 


PH 
SITU 


8.90 
8.90 
8.80 
9.00 
8.90 
8.90 
7.90 
8.05 
8.00 
8.15 
8.15 
8.20 
8.00 
8.10 
8.05 
8.10 
8.10 
8.10 
7.60 
7.70 
7.80 
8.20 
8.10 
7-60 


TOT ALK 
CACO3 
MG/L 


95 
96 
98 


LAT 44 55 56 


8.80 
8.80 
8.80 
8.90 
8.90 
9.00 
8.00 
8.00 
8.10 
8.15 
8.10 
8.20 
7.95 
8.00 
8.00 
8.10 
8.30 
8.20 
7.60 
7230 
7230 
8.10 
7.80 
8.10 


LAT 45 00 17 


8.35 
7.90 
8.05 
7.90 
7.70 
8.50 


96 
104 
98 
114 
104 
110 
80 
88 
96 
104 
102 
105 


LONG 75 09 OL 


COND. 
25C 
UMHOS 


307 
313 
310 
304 
311 
312 
305 
312 
312 
341 
335 
338 
338 
338 
341 
342 
342 
345 
330 
407 
333 
334 
334 
335 
333 
335 
336 
339 
340 
343 
343 
346 
350 
340 
342 
343 


LONG 75 03 O7 


307 
313 
315 
304 
307 
310 
307 
310 
310 
341 
343 
343 
338 
341 
343 
340 
342 
344 
326 
329 
333 
334 
335) 
335 
335 
335 
335 
340 
342 
344 
343 
346 
349 
342 
343 
343 


LONG 74 45 28 


B13 
313 
312 
341 
341 
344 
333 
335 
335 
346 
342 
342 


DISS. 
SOLIDS 
PPM 


CHLORIOE 
MG/L 


26. 
266 
26. 
25-6 
26. 
256 
26. 
266 
26-6 
28. 
296 
28.6 
28.6 
28. 
28. 
28. 
29. 
296 
296 
31. 
29. 
30. 
29 
296 
30. 
30. 
30. 
28. 
296 
296 
27. 
27. 
286 
28. 
28.6 
27. 


25-6 
266 
Zils 
256 
26.6 
26.6 
266 
256 
26. 
28. 
29. 
296 
27.6 
286 
29. 
28. 
28. 
28. 
26 
29. 
29. 
296 
29. 
29. 
30. 
295) 
296 
28. 
29.6 
27. 
27. 
28. 
28. 
29. 
Pa 
294 


26. 
26. 
26. 
28. 
296 
28. 
29. 
30. 
29. 
29-6 
28. 
28. 


TOTAL 
TRON 
MG/L 


0.10 
0.05 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.15 
0.05 
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
0.10 
0.15 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
0.05 
0.10 


0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05L 
0.10 
0.05 
0.05 


0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.10 
0.05 
0.05 
0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05L 
0.05 
0.05 
0.10 
0.05 


0.10 
0.15 
0.10 
0.20 
0.10 
0.15 
0.10 
0.15 
0.15 
0.05 
0.05 
0.10 


STN NO 


SAMP DTE 
DY MO YR 


22 05:72 


23 


24 


oT 


08 


09 


22 


2s) 


24 


05 


06 


o7 


22 


23 


24 


o7 


08 


09 


22 


23 


24 


05 


06 


o7 


05 


65 


o7 


o7 


OT 


08 


08 


Ly 


STN NO 


05 


05 


05 


o7 


o7 


oT 


08 


08 


08 


Li 


a 


1l 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


T2 


72 


1/z2 


UZ 


72 


ie 


T2 


72 


2 


72 


1 


72 


HOUR 
LMT 


1909 
1914 
1920 
0926 
0932 
0936 
1911 
1914 
UST? 
1108 
1111 
1116 
1223 
1227 
1230 
1043 
1045 
1050 
1544 
1548 
1550 
1517 
1520 
1523 
1503 
1505 
1507 
1232 
1237 
1242 
1209 
1212 
1217 
1030 
1036 
1040 


1934 
1938 
1950 
0900 
0904 
0910 
1931 
1934 
1943 
1128 
1131 
1134 
1202 
1204 
1209 
1100 
1104 
1108 
1604 
1608 
1610 
1458 
1500 
1503 
1520 
1523 
1537 
1255 
1258 
1304 
1148 
baboyy t 
1154 
1056 
1059 
1104 


STN NO 


05 


o7 
O7 
o7 
08 
08 
08 
11 
ll 
ll 


72 


72 
72 
T2 
72 
72 
he 
72 
T2 
72 


0736 
0826 
1136 
1403 
o9l2 
0918 
0924 
1834 
0940 
0900 
1347 
0950 


29 


30 


34 
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SECONDARY NO 104 
PHENOLS 
STN STN SAMP 
DIST BRG DEPTH PPB 


1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 
1700 
3650 
5500 


lt a a ed 
© @ © e. @ 08 @ 6 eS 66 


ococooco0c0c00oacnd 


6) <6) 5@ el ieiriel ete. 


Ll eel ell oe ell el ol el el cael oo el oe en od el oe ee 


oeceeee 


SCcoeoocoecoooooeoCoeeaeeaacCa0a0ao 


SECONDARY NO 98 


800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 

1950 
4200 

800 
1950 
4200 

800 

1950 
4200 


SCeCOACOBOCCOFDOCKOOOCOCOOOCAAOOACOAaAeAOOOAOeOCOGG 


eo 8 


OO 0 0. Cre 610) 0) ie 10) ame eee 


Lol el ll el el ol ol oe el ll lo ol oe ol 


eeeete 


750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 


eee eee 
ecooo0cnocoooocaeco 


el a ee oo od 


NFNOOCTDONWOCDODDODCOCONDKRONNOOONNNNNNNNND 


NOD CTCOWOODDBRFODCOWOONNNDOONDOONNNNNNNANND 


SECONDARY NO 83 N 


SNHNONONONNN $F 


TOTAL 
COLIFORM 
ME /LOOML 


12. 
Bo 
8. 

12. 

12. 

12. 


236. 
140. 
232. 


408. 
308. 
252.6 
164. 
220. 
880. 
1080. 
1120. 
980. 
4100. 
4000. 
1900. 
312. 
268. 
2286 
520. 
140. 
840. 
420. 
720. 
5406 


l2. 
20. 
20. 


=2235— 


FECAL 
COLIFORM 
MF /100ML 


l. 
l. 
1. 
1. 
le 
20 


MeFe 
ENTER. 
MF /LOOML 


1. 
1. 
1. 
1. 
l. 
1. 


LAT 44 53 10 


TOTAL 
p 
MG/L 


0.025F 
0.022F 
0.020 
0.018 
0.021F 
0.030 
0.018F 
0.016F 
0.022 
0.014 
0-014 
0.019 
0.020F 
0.020 
0.023 
0.020 
0.016 
0.026 
0.060 
0.040 


0.048 
0.052 
0.076 
0.032 
0.018 
0.058 


0.018 


0.017 
0.015 
0.016 


DISS 
) 
MG/L 


0.012F 
0.007F 
0.004 
0.004 
O.O11F 
0.008 
0.008F 
0.008F 
0.004 
0.005 
0.005 
0.004 
O.O11F 
0.013 
0.010 
0.003 
0.003 
0.008 
0.010 
0.013 
0.014 
0.017 
0.020 
0.010 
0.027 
0.015 
0-018 


0.008 


LAT 44 55 56 


0.020F 
0-020F 
0.020F 
0.023F 


0.030F 
0.014 
0 -O16F 
0.O01L6F 
0.026 
0.014 
0.020 
0.018 
0.014F 
O.O1L7F 
0.020 
0.016 
0.014 
0.035 
0.046 


0.038 
G.024 
0.036 
0.040 
0.054 


0.018 
0.020 


0.015 
0.014 
0.015 


0. 008F 
0.008F 
0.007F 


0.O010F. 


O.OL1iF 
0.002 
0.012F 
0. 009F 
0.006 
0.005 
0.005 
0.007 
0.O011F 
0.O10F 
0.004 
0.003 
0.003 
0.014 
0.009 
0.015 


0.019 
0.012 
0.014 
0.013 


0.009 
0.009 


0.008 
0.008 
0.008 


LAT 45 00 17 


0.035 


0.017 
0.023 
Q.016 
0.023 
0.064% 
0.040 
0.026 
0.018 
0.017 
0.020 


0.017 


0.007 
0.005 
0.012 
0.004 
0.011 
0-017 
0.015 
0.008 
0.007 
0.012 


LONG 75 09 O1 


NITRATE AMMONIA 


NO3-N 
MG/L 


0.CT 
0.07 
0.08 
0.10 
0.10 
0.11 
0.09 
0.09 
0.10 
0.04 
0.04 
0.05 
0.06 
0.05 
0.06 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.04 
0.03 
0.03 
0.04 
0.02 
0.02 
0.04 


0.09 


0.097 
0.096 
0.11 


LONG 75 03 07 


LONG 74 45 28 


0.12 
Oeil 
0.11 
0.04 
0.04 
6.03 
0.04 
0.03 
0.03 
0.08 
0.094% 
0.11 


NH3-N 
MG/L 


0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
6.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
6.02 


0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.03 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 


TOTAL 
ORGNC N 
MG/L 


0.270 
0.290 
0.270 
0.250 
0.270 
0.300 
0.220 
0.250 
0.370 
0.250 
0.280 
0.290 
0.290 
0.220 
0.270 
0.260 
0.250 
0.230 
0.460 
0.410 
0.410 
0.420 
0.360 
0.520 
0.500 
0.520 
0.480 


0.250 


0.230 
0.210 
0.220 


0.260 
0.260 
0.260 
0.250 
0.300 
0.300 
0.350 
0.260 
0.250 
0.320 
0.290 
0.330 
0.300 
0.250 
0.250 
0.250 
0.230 
0.200 
0.400 
0.460 
0.390 


0.410 
0.400 
0.470 
0.480 
0.530 


0.270 
0.280 


0.210 
0.210 
0.210 


0.260 
0.270 
0.310 
0.300 
0.230 
0.290 
0.540 
0.500 
0-460 
0.250 
0.240 
0.280 


CHLORO 
A 


40 


41 


42 


STN NO 
SAMP DTE HOUR 
DY MO YR LMT 
26 05 72 0742 

0836 
1150 
0740 
0840 
1200 
07 O7 72 1413 
1420 
08 O7 72 0920 
0925 
10 O7 72 0925 
0930 
23: 08 72,0935 
0931 
24 08 72 1842 
1845 
25 08 72 0949 
0954 
06 11 72 0908 
0912 
07 11 72 1400 
1410 
08 11 72 1002 
1007 
STN NO 
26 05 72 O712 
0812 
1121 
0708 
0808 
1119 
O7 O7 72 1345 
1350 
08 O7 72 0855 
0859 
10 07 72 0900 
0903 
23 08 72 0906 
0908 
24 08 72 1817 
1820 
25 08 72 0922 
0925 
06 11 72 0844 
0847 
07 11 72 1328 
1332 
08 11 72 0932 
0935 

STN NO 
26 05 72 0655 
DGFSE sed N 

0756 
De I 8.5 N 
1105 
DC I 8-45 N 
0646 
oc I 8.5 N 
0748 
DC f 8.5 N 
1100 
DC 1) 6.5 N 
O7 OF 72 1334 
O€ I 8.5 N 
1325 
oc I 8.5 N 
08 O7 72 0841 
DE. 1,-8.5 N 
0836 
OCF Sy 655 N 
10 O7 72 0834 
oc I 8.5 N 


0825 


STN 


Ss 


STN 


T. LAWRENCE R 


SECONDARY NO 


SAMP 


DIST BRG DEPTH 


700 
700 
700 
1600 
1600 
1600 
700 
1600 
700 
1600 
700 
1600 
700 
1600 
700 
1600 
700 
1600 
700 
1600 
700 
1600 
700 
1600 


1800 
1800 
1800 
3000 
3000 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 
1800 
3000 


tcl al le 
O92 (O° 0 (0:08!) 6.7 Se 18°18" (6.8. 105 8" 86) 0) 6) (6 8) es, (Oe 


eooocooo0oooocooceeceococoeecceewmooo0ndo 


SECCNDARY NO 


ll ell ell ell ol ell el el 


eo 8 6 ee Oe 6 eel 0 le 8) 8 8) 0 © 6 68 te ee 8 eo 


loRoRo Room oRoRok on ook on ook Noho Rolohononononc} 


SECONDARY NO 


SD 


so 


so 


SD 


SD 


sod 


SD 


SD 


SD 


N)) 


SD 


78 N 


WATER 


TEMP. 
DEG C 


10.0 
11.0 
11.5 
11.0 
11.0 
11.5 
16.8 
16.5 
16.0 
16.0 
16.4 
16.5 


78S 


11.5 
10.5 
11.0 
ElS5 
16.6 
16.5 
16.1 
16.0 
16.7 


16.6 


Oss. 
02 
MG/L 


13.20 
13.00 
13.20 
12.60 
13.00 
13. 
9.80 
9.80 
9.80 
9.00 
9.60 
9.60 
8.00 
8.20 
8.40 
8.60 
8.40 
8.40 
10.80 
10.80 
10.60 
10.40 
10.50 
10.80 


13.00 
12.60 
13.00 
13.00 
12.40 
13.20 
9-60 
9.40 
9.20 
9.80 
9-40 
9.60 
8.30 
8.20 
8.00 
8.60 
8.20 
8.20 
10.80 
10.80 
10.20 
10.80 
10.60 
11.00 


12.60 


13.00 


12.60 


12.60 


6.40 


12.60 


9.40 


10.00 


9240 


-224- 


PER CENT 
OXYGEN 
SAT 


117 
117 
120 
114 
117 
ee) 
100 
99 
98 
90 
97 
oT 
88 
90 
94 
96 
95 
94 
89 
89 
88 
86 
87 
90 


RT 
114 
120 
119 
112 
122 
97 
95 
94 
99) 
97 
97 
91 
90 
89 
96 
oni 
92 
89 
89 
85 
89 
88 
91 


114 


96 


102 


95 


90 


97 


96 


TURB. 
JACKSON IN 
UNITS 


NNNF KF KF WNYNDNND WHNNPD LY 
O20 0) 0: 16:0: 0! 6) 0) 0! er 6. 0 6) ele eine 


NNODFBODrKODUNWMREANANNWUO 


NFP RP NMNNWNHNNNWHNNNNNNNNNN 
27.010) 08), OMe) 8.08) 6, 6) 0) 0 -e) 16:1 60 00 8) 16) ar8. 6 


SCMOMMODOFVOMNONDOONNNUONDON NOW 


LAT 45 01 03 


PH TOT ALK 
SITU CACO3 
MG/L 
92 
96 
98 
98 
96 
98 
8.25 116 
8.25 106 
7.80 104 
7.80 100 
7.95 110 
8.00 112 
7285 80 
7.80 82 
7-80 90 
7.70 80 
8.50 100 
8.50 90 
102 
102 
108 
110 
104 
105 


LAT 44 59 43 


8.40 
8.40 
7-60 
7250 
7.85 
7.95 
7.90 
7.90 
8.00 
7-80 
8.40 
8.40 


86 
96 
92 
94 
oa 
90 
108 
114 
100 
104 
106 
108 
76 
90 
98 
82 
88 
88 
104 
102 
103 
104 
104 
103 


LAT 45 O1 36 


7260 


7.50 


92 


92 


90 


96 


90 


98 


110 


114 


100 


98 


106 


108 


LONG 74 40 56 


COND. 
25C 
UMHOS 


317 
310 
309 
313 
316 


340 
345 
338 
345 
344 
344 
335 
333 
336 
340 
336 
337 
342 
345 
342 
343 
342 
342 


LONG 74 40 02 


32 
312 
308 
313 
312 
307 
338 
338 
338 
338 
316 
339, 
333 
S22 
335 
335 
330 
336 
337 
342 
342 
342 
335 
340 


LONG 74 36 10 


312 


308 


319 


312 


312 


338 


345 


336 


345 


336 


346 


OISS. 
SOLIDS 
PPM 


CHLORIDE 
MG/L 


26. 
26. 
266 
26-6 
266 


28. 
296 
296 
28. 
28. 
28. 
296 
296 
29. 
296 
30. 
30. 
29. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 


25-6 
266 
266 
266 
266 
256 
29. 
28. 
28. 
28. 
256 
28. 
28. 
29. 
29. 
29.6 
28. 
296 
28. 
27. 
28. 
28. 
27. 
286 


266 


266 


256 


26.6 


27. 


26-6 


28. 


296 


28. 


296 


28. 


29. 


TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.15 
0.10 
0.05 
0.10 
0.10 


0.15 
0.25 
0.15 
0.10 
0.10 
0.15 
0.10 
0.10 
0.10 
0.20 
0.10 
0.15 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 


0.15 
0.10 
0.10 
0.15 
0.10 
0.05 
0.15 
0.10 
0.05 
0.10 
0.15 
0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
0.15 
0.05 
0.05 
0.10 
0.05 
0.15 
0.10 


0.05 


0.15 


0.10 


0.10 


0.15 


0.10 


ST. LAWRENCE R 


PHENOLS 


TOTAL 
COLIFORM 


PPB MF/1LOOML 


FNRNFENFNFOMCOCOCANNOFO UN NO 


NONNNNOOFAOOHRFOOLONNENN 


STN NO 40 SECONDARY NO 78 N 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP 
DY MO YR LMT OIST BRG DEPTH 
26 05 72 0742 700 1.0 

0836 700 1.0 
1150 700 1..0 
0740 1600 1.0 
0840 1600 1.0 
1200 1600 1.5 
O7 O7 72 1413 700 1.0 
1420 1600 1.0 
08 O7 72 0920 700 1.0 
0925 1600 1.0 
10 07 72 0925 700 1.0 
0930 1600 1.0 
23 08 72 0935 700 1.0 
0931 1600 1.0 
24 08 72 1842 700 1.0 
1845 1600 1.0 
25 08 72 0949 700 1.0 
0954 1600 1.0 
06 11 72 0908 700 1.0 
0912 1600 1.0 
O7 11 72 1400 700 1.0 
1410 1600 1.0 
08 11 72 1002 700 1.0 
1007 1600 1.0 
STN NO 41 SECONDARY NO 78 S 
26 05 72 0712 1800 1.0 
0812 1800 1.0 
1121 1800 1.0 
0708 3000 1.0 
0808 3000 1.0 
1119 3000 1.0 
O07 O7 72 1345 1800 1.0 
1350 3000 1.0 
08 O7 72 0855 1800 1.0 
0859 3000 1.0 
10 07 72 0900 1800 1.0 
0903 3000 1.0 
23 08 72 0906 1800 1.0 
0908 3000 1.0 
24 08 72 1817 1800 1.0 
1820 3000 1.0 
25 08 72 0922 1800 1.0 
0925 3000 1.0 
06 11 72 0844 1800 1.0 
0847 3000 1.0 
07 11 72 1328 1800 1.0 
1332 3000 1.0 
08 11 72 0932 1800 1.0 
0935 3000 1.0 

STN NO 42 SECONDARY NO 75 
26 05 72 0655 1300 1.0 
oc 1 8.5 N 2 So 1.5 

0756 1300 1.0 
oc I 8.5 Nine so 1.5 
1105 1300 1.0 
oc I 8.5 Nite2 A?) 1.5 
0646 3900 1.0 
DCaS I) 825 N 2 so 1.5 
0748 3900 1.0 
oc I 8.5 N 2 so 1.5 
1100 3900 1.0 
oc I 8.5 Ny 2 So 1.5 
07 O7 72 1334 1300 1.0 
oc I 8.5 N 2 sD 1.0 
1325 3900 1.0 
oc I 8-5 N 2 so 1.0 
08 O7 72 0841 1300 1.0 
oc I 8.5 N 2 so 1.0 
0836 3900 1.0 
oc I 8.5 N 2 so 1.0 
10 07 72 0834 1300 1.0 
oc I 8.5 Nive so 1.0 
0825 3900 1.0 


TNTC 
44%. 
32-6 

560. 

1900. 


120. 
580. 
320. 
730. 
220. 
650. 
700. 
640. 
400. 
570. 
700. 
540. 
680. 
880. 
2020. 
620. 
136. 
404. 


72. 
20. 
16. 
526 
44. 
72. 
124. 
108. 
460. 
2040. 
1100. 
192. 
760. 
760. 
376. 
284. 
160. 
176. 
444. 
360. 
376. 
480. 
384. 
324. 


566 


136. 


72. 


1040. 


1580. 


1580. 


88. 


530. 


332. 


580. 


2766 


370. 
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LAT 45 01 03 LONG 74 40 56 


FECAL MoFe TOTAL OISss NITRATE 
COLIFORM ENTER. P P NO3-N 
ME/1OOML MF/100ML MG/L MG/L MG/L 

26. 84. 0.10 

1. 1. 0.032F Q.11 

1. 1. 0.016 0.004 O.Ll 

1. 16. 0.015F 0.004 0.12 

22. 78. 0.042F 0.026 0.10 
0.019 0.004 0.10 

4. 4e 0.032F 0.O015F 0.04 
32. 1. 0.019 0.006 0.04 
1. 1. 0.031 0.006 0.04 
28. 8. 0.016 0.005 0.04 
8. 0.019 0.003 0.03 

16. 566 0.031 0.010 0.03 
32. 16. 0.038 0.010 0.03 
le 2. 0.052 0.010 0.04 
1. le 0.040 0.008 0.03 
20. 8. 0.050 0.009 0.03 
1. 1. 0.040 0.014 0.03 
24. 4o 0.052 0.008 0.03 

8. 1. 
20. 26 

4. 1. 0.016 0.008 0.095 
412. 42. 0.018 0.008 0.094 
1. 1. 0.032 0.020 0.11 
64%. 8. 0.025 0.012 0.11 


LAT 44 59 43 LONG 74 40 02 


1. l. 0.010F 0.001F 0.13 
2. le 0.037 0.018 0.12 
1. 1. 0.032F 0,015 0.11 
1. 1. 0.024F 0.006F 0.13 
le 1. 0.12 
1. le 0.038F 0.014F 0.11 
26 1. 0.031 0.011 0.04 
1. 1. 0 .023F 0. 013F 0.04% 
1. 1. 0.023 0.005 0.04 
4. 1. 0.018 0.006 0.04 
10. 4e 0.019 0.005 0.04 
4. 4e 0.029 0.008 0.03 
1. 1. 0.056 0.012 0.03 
4. 1. 0.060 0.010 0.03 
1. 1. 0.050 0.009 | 0.03 
le. 1. 0.028 0.014 0.03 
1. 26 0.032 0.014% 0.03 
4. l. 0.030 0.013 0.03 
6. 2. 0.019 0.008 0.07 
20. 0.017 0.008 0.09 
226 1. 0.014 0.007 0.095 
8. 26 0.016 0.008 0.095 
6. le 0.019 0.010 0.11 
6. 12. 0.020 0.010 0.11 


LAT 45 O1 36 LONG 74 36 10 


Tes Ne 0.028F 0.002F 0.13 
Re ae 0.020F 0.005 0.12 
1. ie 0.025 0.010 0.12 
100. 60. 0.020 0.005 0.12 
88. 34. 0.009 0.001 0.11 
90. 20. 0.019 0.004 0.11 
6. ae 0.023 0.011 0.04 
28. 1. 0.020 0.007 0.04 
4. ie 0.026 0.008 0.04 
16. he 0.019 0.009 0.04 
Vs ie 0.017 0.004 0.04 
4. ‘Be 0.020 0.003 0.04 


AMMONIA TOTAL 
NH3-N ORGNC N 
MG/L MG/L 
0.01 0.280 
0.01 0.250 
0.01 0-250 
0.01 0.290 
0.01 0.270 
0.02 0.270 
0.02 0.290 
0.03 0.320 
0.03 0.280 
0.03 0.280 
0.01 0.250 
0.01 0.260 
0.03 0.330 
0.02 0.440 
0.03 0.430 
0.03 0.470 
0.02 0.460 
0.02 0.440 
0.02 0.240 
0.02 0.250 
0.01 0.260 
0.02 0.310 
0.01 0.320 
0.01 0.270 
0.01 0.240 
0.01 0.290 
0.01 0.300 
0.02 0.340 
0.02 0.280 
0.02 0.340 
0.02 0.290 
0.02 0.230 
0.01 0.210 
0.01 0.260 
0.02 0.360 
0.02 0.380 
0.03 0.510 
0.02 0.480 
0.02 0.500 
0.02 0.460 
0.02 0.250 
0.02 0.220 
0.02 0.210 
0.02 0.240 
0.01 0.300 
0.01 0.290 
0.01 0.330 
0.01 0.320 
0.01 0.260 
0.01 0.340 
0.01 0.290 
0.01 0.320 
0.02 0.260 
0.02 0.300 
0.02 0.290 
0.03 0.250 
0.01 0.260 
0.01 0.260 


CHLORO 
A 


—226- 


st? LAWRENCE R 
STN NO 42 SECONDARY NO 75 LAT 45 01 36 LONG 74 36 10 
WATER DISS. PER CENT TURB. PH TOT ALK COND. ots. oe oe 
SAMP DTE HOUR STN STN SAMP TEMP. 02 OXYGEN JACKSON IN SITU CACO3 25C SOLIDS 
DY MO YR LMT DIST BRG DEPTH DEG C MG/L SAT UNITS MG/L UMHOS PPM MG/L MG/L 
OG 1 8.5 (IN) 2 sd ° 1.0 
23 08 72 0852 1300 1.0 20.5 8.00 88 3el 7.85 78 332 29. 0.15 
DC) Wt i8c5 wane s2 SD 1.0 
0845 3900 1.0 20.5 8.00 88 3.6 7.90 94 332 29. 0.15 
OCT WcSame Nae? SDs 
24 08 72 1805 1300 1.0 21.0 8.20 91 2.5 7.90 70 335 29. 0.10 
DCe ts (Sc OmeNme2 SD) La 
1800 3900 1.0 21.0 8.20 91 Qe, 7.90 100 _ 341 30. 0.10 
DC I 6<5in, IN) 2 SD 1.0 
25 08 72 0910 1300 1.0 21 8.20 91 3.4 8.40 90 336 29. 0.15 
DG) i) s.Saue Nees SD) E150 
0906 3900 1.0 21.2 8.00 89 304 8.20 78 337 29- 0.15 
oc I 85 N 2 SD ali0 
06 11 72 0811 1300 1.0 6.8 10.80 88 2.5 98 345 28. 0.05 
DG A 6.5) IN) 2 SO) 150 
0805 3900 1.0 6.8 10.20 83 1.6 104 344 29. 0.05 
oc 1 8.5 N 2 SD 1.0 
O07 LL 72 1314 1300 1.0 Yos) 10.40 86 Zee 108 340 28. 0-10 
DGeats Be5 ING Re SD 1.0 
1307 3900 1.0 UCL 10.40 _ 86 1.8 108 344 28. 0.05 
Oe 1 Bao iy 2 SD e160 
08 11 72 0920 1300 1.0 Uo 10.50 87 1.8 108 340 27. 0.15 
DG 16.5) UN 2 SD els0) = 
0912 3900 1.0 oe 10.50 87 2.0 110 350 28. 
DG il O25) IN 2 SDy ls 
STN NO 43 SECONDARY NO 127.5 LAT 44 41 24 LONG 75 30 26 
22 05 72 1702 4000 1.0 11.8 13.60 125 2.2 8.90 100 316 25-6 0-05L 
1706 4800 1.0 12.0 13.80 127 202 8.90 96 316 27. 0.05L 
23 05 72 1125 4000 1.0 9.6 13.60 119 2.0 8.80 96 316 OB fs 0.05L 
1128 4800 1.0 10.7 14.00 126 2ie2 8.80 104 312 26. 0.05L 
24 05 72 1720 4000 1.0 13.0 13.60 128 Ae 8.80 108 315 Zt 0.05L 
1726 4800 1.0 12.5 13.60 127 Qet 8.90 104 315 27. 0.05 
07 O7 72 0934 4000 1.0 15.6 9.60 96 2.5 8.00 108 343 29. 0.05 
0937 4800 1.0 15.4 9.60 95 Ziel 8.05 112 342 29. 0.15 
08 07 72 1409 4000 1.0 16.3 10.40 105 Zee 8.45 106 341 28. 0.05 
1412 4800 1.0 16.9 10.00 102 2.5 8.40 104 341 28. 0.10 
09 07 72 0917 4000 1.0 15.7 10.00 100 2.5 7285 110 344 29. 0.05 
0921 4800 1.0 15.7 10.00 100 2.5 7.95 110 346 28. 0.10 
22 08 72 1351 4000 1.0 21.0 8.80 98 Zen 8.10 100 334 30. 0.05 
1404 4800 1.0 20.6 8.80 97 2.5 8.10 100 338 29. 0.10 
23 08 72 1650 4000 1.0 20.8 8.30 92 AG 7.90 98 335 29. 0.05 
1653 4800 hae) 21.0 8.20 91 et 7.90 96 335 29. 0.25 
24 08 72 1335 4000 1.0 21.5 8.60 97 202 8.00 98 333 29. 0.05 
1339 4800 1.0 22.0 8.60 97 2.5 8.00 94 336 30. 0.10 
05 11 72 1052 4000 1.0 8.6 10.50 90 2.0 101 344 28. 0.05 
1055 4800 1.0 8.7 10.5C 90 Qe 99 345 29. 0-05L 
06 11 72 1348 4000 1.0 7.9 10.20 86 2.0 108 340 29. 0-05t 
1351 4800 1.0 7.9 10.50 88 1.6 108 347 29. 0.05L 
07 11 72 0849 4000 1.0 oe 10.30 85 1.8 104 343 28. 0.05L 
0852 4800 1.0 7.3 10.20 84 1.4 104 350 296 0.05t 
STN NO 44 SECONDARY NO 119 LAT 44 46 42 LONG 75 22 42 
22 05 72 1755 1000 ” Shs) 10.6 13.40 120 260 8.90 101 313 26. 0.05 
1800 1800 1.0 11.4 13.80 126 Zell 8.80 102 313 Zt. 0.05L 
23 05 72 1042 1000 1.0 10.1 13.40 118 2.2 8.65 102 310 aus 0.05L 
1045 1800 1.0 9.5 13.90 121 ee 8.70 96 310 26. 0.05 
24 05 72 1808 1000 1.0 11.5 13.80 126 2.5 8.90 98 305 2. 0.05 
1812 1800 1.0 11.2 13.80 125 8.90 106 
07 07 72 1008 1000 1.0 15.5 9-80 98 2.5 8.00 109 340 29. 0.10 
1011 1800 1.0 15.3 9-70 96 Rae 8.05 108 343 29. 0.10 
08 O7 72 1331 1000 1.0 16.0 10.00 101 ee 8.15 102 339 29. 0.10 
1335 1800 1.0 16.2 10.20 103 2.2 8.10 102 341 29. 0.10 
09 07 72 0951 1000 >1.0 15.8 9.80 98 ral 8.00 107 343 28. 0.10 
0954 1800 1.0 15.7 10.00 100 on 8.00 110 343 29. 0.10 
22 08 72 1441 1000 1.0 21.2 8.60 96 Zee) 8.00 101 333 29. 0.05 
1445 1800 1.0 Z1e0 8.80 98 25 8.00 102 333 29. 0.10 
23 08 72 1616 1000 1.0 20.5 8.20 90 RST 7.60 94 334 29. 0.05 
1620 1800 10 20.2 8.20 90 207 7.80 95 335 29 0.10 
24 08 72 1409 1000 1.0 22.0 8.20 93 2-0 8.40 98 335 30. 0.10 
1412 1800 1.0 21.8 8.00 90 2.5 8.20 98 335 30. 0.15 
05 11 72 1132 1000 1.0 8.5 10.50 90 1.8 104 344 29. 0.05 
1136 1800 1.0 8.0 10.20 86 1.8 104 345 29. 0.05 
06 LL 72 1314 1000 1.0 7.5 10.40 87 2.0 105 341 2 0-05L 
1317 1800 1.0 isd 10.20 85 1.8 105 348 28e 0.05L 
07 11 72 0929 1000 1.0 7.8 10.40 87 1.8 100 341 28. 0.05 
0932 1800 1.0 tee 10.00 83 2.2 100 345 29. 0.05 


-227- 
ST. LAWRENCE R 


STN NO 42 SECONDARY NO 75 LAT 45 01 36 LONG 74 36 10 
PHENOLS TOTAL FECAL MoFe TOTAL DISS NITRATE AMMONIA TOTAL CHLORO 
Same OTE HOUR STN STN SAMP COLIFORM COLIFORM ENTER. Pp Pp NO3-N NH3-N ORGNC N A 
OY MO YR LMT DIST BRG DEPTH PPB MF/LOOML = MF/100ML MF/100ML MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
oc I 8.5 N 2 SD) 1.0 4.9 
23 08 72 0852 1300 1.0 3 600. Wy 4 0.060 0.011 0.04 0.02 0.560 
DG, 1) 625. IN) 2 SD 1.0 41 
0845 3900 1.0 ty) 760. 2s 14. 0.068 0.013 0.05 0.03 0.770 
OC I 85 N 2 SD 1.0 Gel 
24 08 72 1805 1300 1.0 t) 248. Le ibe 0.030 0.014 0.03 0.02 0.560 
oc If 8.5 N 2 SO 1.0 2.1 
1800 3900 1.0 6 450. 4. te 0.032 0.015 0.03 0.03 0.630 
DC? 108.5) Ni 2 SD 1.0 2.0 
25 08 72 0910 1300 1.0 2 44. ie ie 0.048 0.011 0.03 0.02 0.520 
oc I 8.5 N 2 SD 1.0 257 
0906 3900 1.0 2 250. ie Le 0.040 0.013 0.04 0.03 0.590 
OGM 825. NN 2 SDE aG 1.9 
06 11 72 0811 1300 1.0 ) 460. 14. 12. 
OCe te 8.5 0 NZ SD 1.0 3.0 
0805 3900 1.0 4 760. 8. 5. 0.017 0.008 0.10 0.03 0.240 
xe 1G idee ty so) 1.0 306 
07 11 72 1314 1300 1.0 2 304. 20. Po 0.014 0.008 0.095 0.02 0.210 
oc I 8.5 N 2 SD 1.0 chy 
1307 3900 1.0 2 332. 8. Ze 0.017 0.008 0.094 0.02 0.210 
DG gle Oban «2 SDel a0 Bee 
08 11 72 0920 1300 1.0 4 540. 2s Ite 0.019 0.010 0.11 0.02 0.270 
DGEn lee Seu aNe 2 SD 1.0 3.5 
0912 3900 1.0 4 2140. Wx, 66 0.019 0.009 0.10 0.01 0.260 
DC I 8.5 N 2 SORmer a0 3.2 
STN NO 43 SECONDARY NO 127.5 LAT 44 41 24 LONG 75 30 26 
22 05 72 1702 4000 1.0 2 4e ie ite 0.020 0.005 0.15 0.09 0.270 
1706 4800 1.0 2 le 1 ire 0.019F 0.003 0.10 0.06 0.380 
23 05 72 1125 4000 1.0 0) 0.020F 0.006F 0.15 0.06 0.240 
1128 4800 1.0 ) 0.024F 0.009F 0.15 0.04 0.270 
24 05 72 1720 4000 1.0 4 32. ve ls 0.19 0.12 0.330 
1726 4800 1.0 4 24. ie ie 0.019 0.005 0.10 0.02 0.340 
07 07 72 0934 4000 1.0 0 336. 26 Mes 0.019 0.005 0.04 0.03 0.260 
0937 4800 1.0 2 128. De 2. 0.024 0.008 0.09 0.06 0.360 
08 O7 72 1409 4000 1.0 2 400. Ac 1. 0.035 0.023 0.06 0.06 0.290 
1412 4800 ee 0 336. 8. ie 0.025 0.006 0.07 0.07 0.310 
09 07 72 0917 4000 1.0 2 244. ie hs 0.015 0.003 0.03 0.01 0.230 
0921 4800 1.0 2 216. 4. Re 0.019 0.007 0.08 0.03 0.300 
22 08 72 1351 4000 1.0 t) 88. es es 0.050 0.027 0.03 0.04 0.420 
1404 4800 1.0 0 224. 40 iis 0.052 0.019 0.11 0.02 0.460 
23 08 72 1650 4000 1.0 4 200. 8. ies 0.020 0.014 0.03 0.02 0.460 
1653 4800 1.0 ty) 212. 2s De 0.024 0.023 0.07 0.04 0.420 
24 08 72 1335 4000 1.0 6 400. Ae iz 0.034 0.024 0.02 0.03 0.470 
1339 4800 1.0 6 248. 46 ihe 0.080 0.044 0.09 0.05 0.470 
05 11 72 1052 4000 1.0 2 96. 1. Ne 
1055 4800 1.0 t) 156. 10. ite 0.017 0.009 0.17 0.05 0.260 
06 11 72 1348 4000 1.0 2 20. i's ie 
1351 4800 1.0 2 64. 26 ie 0.020 0.010 0.18 0.12 0.280 
07 11 72 0849 4000 1.0 0 16. Ze ave 0.017 0.009 0.097 0.02 0.230 
0852 4800 1.0 2 152. 10. ie 0.024 0.013 0.16 0.10 0.290 
STN NO 44 SECONDARY NO 119 LAT 44 46 42 LONG 75 22 42 
22 05 72 1755 1000 1.0 ) 8. Ne he 0.07 0.01 0.250 
1800 1800 1.0 t) 12. il. ie 0.025 0.004 0.08 0.03 0.280 
23 05 72 1042 1000 1.0 2 0.020F 0.011 0.10 0.01 0.260 
1045 1800 1.0 2 0.022F 0. 006F 0.10 0.01 0.220 
24 05 72 1808 1000 1.0 2 ia ts the 0.034 0.012 0.10 0.01 0.200 
1812 1800 1.0 2 12. 1. ie 0.020 0.007 0.10 0.03 0.250 
07 O7 72 1008 1000 1.0 0 196. Ze Ne 0.021 0.005 0.04 0.03 0.300 
1011 1800 1.0 2 196. ile 1s 0.022 0.007 0.06 0.04 0.330 
08 07 72 1331 1000 1.0 0) 500. is Te 0.025 0.006 0.04 0.03 0.320 
1335 1800 1.0 2 492. i Ne 0.022 0.010 0.06 0.03 0.370 
09 07 72 0951 1000 1.0 3 152. Qe ile 0.022 0..007 0.03 0.01 0.250 
0954 1800 1.0 3 276. Vy 2s 0.019 0. 008F 0.05 0.02 0.280 
22 08 72 1441 1000 1.0 t) 120. Ws le 0.052 0.013 0.02 0.02 0.430 
1445 1800 1.0 0 136. Te ie 0.031 0.014 0.05 0.02 0.410 
23 08 72 1616 1000 1.0 3 188. Ap Te 0.036 0.024 0.02 0.03 0.490 
1620 1800 1.0 0 184. 6. Pac. 0.024 0.016 0.04 0.01 0.430 
24 08 72 1409 1000 1.0 6 660. 274. te 0.028 0.018 0.02 0.03 0.390 
1412 1800 1.0 6 680. 42. 16. 0.022 0.014 0.04 0.03 0.390 
05 11 72 1132 1000 1.0 2 16. ae LA 0.014 0..007 0.10 0.02 0.200 
1136 1800 1.0 5 92. 7a Ne 
06 11 72 1314 1000 1.0 4 116. 4. rhs 0.017 0.009 0.09 0.02 0.260 
1317 1800 1.0 2 196. 14. iis 0.021 0.010 0.130 0.04 0.300 
07 11 72 0929 1000 1.0 2 176. 10. te 
0932 1800 130 ty) 272. 10. Ze 0.023 0.016 0.12 0.04 0.250 
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